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per tulle le esigenze 



L EC 3451 è realizzato con telaio in ferro nelle dimensioni unifi¬ 
cate di mm. 36 x 43 x 81 e costruito nei seguenti modelli: 

A SEZIONI INTERE A SEZIONI SUDDIVISE 


Modello 

Capacità pF 

EC 8451 . 11 

2 X 490 

EC 3451 . 12 

2 X 210 

EC 3461 . 13 

3 X 210 

EC 3451 . 14 

8 X 20 

EC 8451 . 16* 

3 X 430 


* In approntamento 


Modello 

Capacità pF 

EC 315121 
EC 3451 . 22 
EC 3451 . 23 
EC 3451 . 31 
EC 3451 . 32* 

2 X (180 + 320) 

2 X ( 80 + 320) 

2 X ( 25 + 186) 

2 X ( 25 + 185) 

2 X ( 77 + 353) 
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La marina degli Siati Uniti ha commissio¬ 
nato alla Westinghouse Electric Corporation la 
costruzione dell’apparato motore del primo 
sommergibile ad energia atomica. La costru¬ 
zione dello scafo era già stata affidata alla 
Electric Boat Company. Non si hanno altri par¬ 
ticolari in merito al nuovo tipo di unità, 

* 

Un carattere veramente docile presenta il 
nuovo pilota automatico che sarà presto dato 
in dotazione alla marina americana. Esso segue 
scrupolosamente la rotta che gli viene imposta 
sia che il comando gli venga dato direttamente 
dagli uomini sia che gli giunga da altri appa¬ 
recchi sotto forma di correnti elettriche. Non 
c’è vento, o tempesta o corrente che possa 
farlo deflettere di un mezzo grado dalla sua 
rotta. In alcuni casi, poi, esso assume diretta- 
mente Finiziativa. Così, ad esempio, provvede 
ad equilibrare la nave quando avverte su uno 
dei suoi fianchi uno sforzo o una resistenza 
maggiori che sull’altro e, quando il mare è 
grosso, sa regolarsi in modo da ridurre al 
minimo l’azione del timone eliminando le se¬ 
vere sollecitazioni nello scafo dovute ai suoi 
eccessivi movimenti. 

Una nave affidata alla sua guida può rite¬ 
nersi davvero in buone mani ; tuttavia i ma¬ 
rinai possono sempre assumere direttamente il 
controllo senza dover compiere alcuna manovra 
speciale. Realizzato nelle officine della General 
Electric questo è il più completo pilota auto¬ 
matico da marina che sia stato costruito finora. 



P 


In un programma televisivo trasmesso recen¬ 
temente dalla BBC e dedicato ad un’analisi 
del € sesto senso » e ad un esame dei probabili 
sviluppi dei cinque sensi delFuomo sono stati 
effettuati esperimenti con un fischio capace di 
emettere vibrazioni ad alta frequenza che non 
sono percepibili dall’orecchio umano, ma che 
gli animali possono udire senza alcuna diffi¬ 
coltà. Molti ascoltatori hanno informato la 
BBC che durante la trasmissione del program¬ 
ma i loro animali domestici, tanto i cani che 
i gatti, avevano mostrato segni di grande agi¬ 
tazione, tendendo l’orecchio, abbaiando, miago¬ 
lando e avvicinandosi alFapparecchio televisi¬ 
vo. L’interesse suscitato ha indotto la BBC a 
ripetere l’esperimento che ha avuto un succes¬ 
so ancora maggiore; certo sarà questa la prima 
volta che una trasmissione radiofonica è stata 
organizzata per gli ascoltatori a quattro gambe. 

* 

Anche a distanza di centinaia di chilometri 
sarà possibile regolare delle apparecchiature 
elettriche mediante un nuovo strumento ideato 
dalla « Sola Electric Company » di Chicago. Il 
« sensivolt », che viene messo in azione da va¬ 
riazioni di tensione, è sensibile a piccoli sbalzi 
di appena mezzo volt. Esso sarà largamente 
sfruttato nelle reti di distribuzione rurale dove 
le fluttuazioni di tensione sono molto frequen¬ 
ti. Ma le sue applicazioni non si arrestano qui. 
Il « sensivolt » potrà mantenere accesi fari di 
aerei isolati mettendo in azione i generatori 
d’emergenza e potrà anche controllare il flusso 
di gas o di olio nelle tubazioni agendo sui 
meccanismi di lontane stazioni di pompaggio. 

■# 

Nella fabbricazione sn vasta scala dei rasoi 
elettrici, le teste dei piccoli apparecchi sì pre¬ 
sentano difficilissime da pulire con i metodi 
normali. Con tutte le piccole scanalature, gli 
angoli e le cavità che le caratterizzano, esse 
offrono un’infinità di ricettacoli a tutte le im¬ 
purità derivanti dal succedersi delle lavora¬ 
zioni. La pulitura doveva finora essere fatta 
completamente a mano, attraverso una attenta 
raschiatura e tutta una serie di bagni chimici 
speciali. L’operazione risultava quindi lunga, 


L'ing. Nelson, come abbiamo dato notizia sul N. 8, 
è in grado di predire dal movimento degli astri 
l'andamento della propagazione con diversi giorni 
di anticipo. Eccolo nel suo studio di New York da! 
quale da alcuni anni esegue le osservazioni. 
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noiosa e, soprattutto, costosa. Un nuovo me¬ 
todo, messo a punto dai tecnici della General 
Electric, l’ha però resa del tutto automatica. 
Della accurata ripulitura delle teste di rasoi 
si occupano ora gli ultrasuoni. Essi agiscono in 
un bagno di solvente liquido mettendone in 
perenne agitazione le molecole le quali aspor¬ 
tano, così, grani di abrasivo, particelle metal¬ 
liche e grasso. Le teste dei rasoi elettrici, affi¬ 
date ad un trasportatore a nastro, vengono im¬ 
merse nel bagno e riemergono perfettamente 
pulite e pronte per il montaggio. Le onde ul¬ 
trasonore, generate da un cristallo di quarzo 
collegato ad una sorgente di energia elettrica 
ad alta frequenza, hanno così permesso di ri¬ 
durre a meno della metà il tempo necessario 
per l’intera operazione. 

L ’Universal Press comunica da New York 
che la General Electric ha annunciato la pro¬ 
duzione di un nuovo piccolo magnete di ecce¬ 
zionale potenza, contenente cobalto e platino. 
Tale magnete ha una forza di sollevamento 
ventiquattro volte maggiore di un magnete Al¬ 
ni co della stessa grandezza. La sua resistenza 
alla demagnetizzazione è otto volte maggiore 
dell’Alnico, il quale è considerato il più po¬ 
tente magnete attualmente in commercio. Il 
nuovo magnete di platino e cobalto è facil¬ 
mente lavorabile ed è estremamente duttile, 
tanto che può prendere senza difficoltà la for¬ 
ma di un foglio o di un filo. La sua potenza 
è proporzionalmente maggiore nelle forme mi¬ 
nuscole, nelle quali appunto potrebbe trovare 
applicazione. Tuttavia la scarsità attuale di co¬ 
balto e l’alto prezzo del platino rendono il suo 
costo di produzione molto elevato e si ritiene 
perciò che il nuovo magnete, nonostante le sue 
ottime qualità, sia destinato ad essere impie¬ 
gato solo in casi speciali, ove non sia possibile 
far uso dei magneti esistenti. 


* 

A seguito di esperimenti recentemente con¬ 
dotti presso l’Università di Rochester, si è po¬ 
tuto accertare che si venivano a produrre pre¬ 
cocissime alterazioni dei leucociti in individui 
esposti anche ad esigue quantità di radiazioni 
nucleari. Le alterazioni cellulari consistevano 
nella presenza di anormalità nel nucleo dei 
linfociti (doppio o triplo nucleo invece che 
singolo). Tali alterazioni tuttavia scompaiono 
circa un paio di settimane dopo il cambiamen¬ 
to di lavoro o l’allontanamento delle persone 
dai luoghi dove sono emesse le radiazioni. Gli 
scienziati delFUni ver sita di Rochester, in base 
a questi loro risultati, hanno concluso che tutte 
le persone esposte a radiazioni nucleari per 
motivi di lavoro o per cause comunque indi- 
pendenti dalla loro volontà dovrebbero venir 
sottoposte a periodici esami del sangue, in 
modo da poter avere un indice degli effetti 
delle radiazioni ed in modo da disporre, ove 
si trovano alterazioni gravi, per Fallontana- 
mento di queste persone dai luoghi pericolosi. 

* 

La compagnia ferroviaria americana Pennsyl¬ 
vania Road ha recentemente sperimentato un 
congegno per mezzo del quale si possono evi¬ 
tare i disastri ferroviari causati da disatten¬ 
zione del personale. Si tratta di un dispositivo 
elettrico automatico che entra in azione ogni 
qualvolta un qualsiasi segnale sonoro o visivo 
venga avvertito dal conduttore del treno: il 
congegno genera degli impulsi elettrici che 
mettono in azione i freni ad aria compressa 
del convoglio, facendo sì che il treno lenta¬ 
mente si fermi. Questo sistema usato finora per 
addestramento del personale della compagnia, 
verrà installato quanto prima sulla maggior 
parte dei treni passeggeri. 


* 

Una delle maggiori sorprese 
alla recente Mostra della Radio 
e della Televisione svoltasi in 
Inghilterra è stata rappresen¬ 
tata dal ricevitore presentato 
dalla General Electric Co. e 
che monta tutti triodi germa¬ 
nio e è provvisto di altopar¬ 
lante. 


Ecco come sì presenta il ricevitore 
con transistor costruito dalla Ge¬ 
neral Electric Co. L'apparecchio, 
le cui dimensioni sono raffrontate 
nella foto con una scatola di fiam¬ 
miferi, è in grado di azionare un 
al Ito parlante. 
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Per le zone inaccessibili, ma interessanti dal 
punto di vista metereologico, il « National Bu¬ 
reau of Standards » ha realizzato una piccola 
stazione completamente automatica. Tutte le 
apparecchiature necessarie sono contenute in 
un recipiente metallico a forma di bomba che 
può essere sganciato nel punto voluto da un 
qualunque aeroplano. Un paracadute, contenu¬ 
to nel recipiente stesso, ne rallenta la discesa; 
la sua apertura mette in moto il meccanismo 
ad orologeria che dovrà poi regolare minuta¬ 
mente tutta la vita della stazione. 

L’inizio di questa vita è un po’ tumultuoso 
in quanto avviene attraverso l’esplosione di tre 
piccole cariche. La prima sgancia il paracadute 
non appena la « bomba metereologica » tocca 
terra, in modo da sottrarla all’azione dei venti. 
Il secondo scoppio, invece, pone la stazione 
nella giusta posizione di lavoro facendo affon¬ 
dare nel terreno le punte d: un treppiede. La 
terza carica, infine, serve per far innalzare 
l’antenna verticale di un apparecchio trasmit¬ 
tente. 

Equipaggiata con pile a secco, questa stazione 
può trasmettere, ad intervalli regolari di tre 
ore, i dati più interessanti per un periodo di 
oltre quindici giorni. Pressione atmosferica, 
umidità e temperatura dell’aria, agendo su ap¬ 
positi apparecchi sensibili, provocano dei se¬ 
gnali radio che vengono ricevuti e decifrati fa¬ 
cilmente. 

* 

Sono stati installati recentemente a Denuer, 
S.U.A., degli apparecchi elettronici per il con¬ 
trollo del traffico. Essi contano il numero dei 
veicoli che transitano in determinati punti e 



controllano le luci dei semafori in modo da; 
rendere la circolazione semplice e rapida. An¬ 
che altre città americane hanno adottato tali 
apparecchi ; tra breve quindi ai metropolitani 
non resterà che elevare le multe agli indisci- 
nati. 

* 

Sono trascorsi due secoli da quando Benia¬ 
mino Franklin innalzò, in un cielo tempora¬ 
lesco, il suo aquilone legato con un filo metal¬ 
lico, per dimostrare la natura elettrica dei ful¬ 
mini. Un’infinità di studi sull’argomento per¬ 
mette oggi agli scienziati di fabbricarsi in la¬ 
boratorio delle folgori estremamente docili che 
si lasciano pazientemente misurare ed analiz¬ 
zare, mentre macchine fotografiche sensibilis¬ 
sime, piazzate in punti strategici, riprendono 
continuamente le scie luminose delle scariche: 
atmosferiche. 

Secondo i tecnici della Westinghouse Electric 
Corporation, che per trentacinque anni si sona 
dedicati a questo genere di ricerche, i fulmini 
scoccano sempre almeno due volte sullo stesso 
punto, e, non di rado, compiono lo stesso per¬ 
corso anche quaranta volte. Quelle che all’oc¬ 
chio nudo appaiono come scie abbaglianti uni¬ 
che, sono in realtà costituite dal susseguirsi di: 
scariche rapidissime che possono durare anche 
soltanto un millesimo di secondo. E stato anche 
possibile distinguere le folgori in due grandi 
categorie: la prima è rappresentata dalle fol¬ 
gori fredde o esplosive che si esauriscono trop¬ 
po bruscamente per poter provocare incendi ; 
la seconda, invece, è rappresentata dalle fol¬ 
gori calde che impiegano un tempo molto più 
lungo per scaricare la loro energia e che pos¬ 
sono quindi provocare paurosi incendi. 

I tecnici della Westinghouse sono riusciti a 
creare un sistema di protezione contro questi 
pericolosi fenomeni, costruendo degli speciali 
parafulmini « trappola » che li attirano e li 
incanalano a terra impedendo loro di provo¬ 
care danni. Una delle « trappole » più efficaci è 
Fasta d’acciaio lunga 15 metri installata sulla 
sommità della torre dell’università di Pittsburg,, 
alta 161 metri. Essa è riuscita a catturare il 
fulmine più potente che si ricordi, la cui cor¬ 
rente era di 345.000 ampère, più che sufficiente' 
per illuminare 200.000 abitazioni medie. 

* 

Quindici anni di ricerche e di studi hanno 
permesso ai tecnici delle Western Union Tele- 
graph Company di sviluppare un sistema di 
comunicazioni rapide per l’aviazione america¬ 
na. I messaggi destinati a 179 stazioni aeree 
nei vari stati della confederazione possono oggi 
essere inoltrati con la massima semplicità e 


Questi due magneti hanno la stessa potenza. Quello 
più grande è in alnico e quello più piccolo è U 
nuovo magnete al cobalto-platino recentemente co¬ 
struito dalla General Electric Co, 
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giungere immediatamente a destinazione. Il 
contatto può essere stabilito simultaneamente 
con tutte le 179 stazioni; l’operatore non deve 
fare altro che spingere i bottoni corrispon¬ 
denti alle località cui si vuole destinare la co¬ 
municazione e premere poi un pulsante di co¬ 
mando per la trasmissione. 

Il sistema è servito da 204.800 chilometri di 
linee e possiede cinque centri principali di 
commutazione alle cui operazioni sono addette 
350 appartenenti al corpo ausiliario femminile. 

* 

I raggi X sono, com’è noto, radiazioni elet¬ 
tromagnetiche di piccolissima lunghezza d’onda 
capaci di. attraversare anche i corpi opachi 
alla luce ordinaria e di impressionare le emul¬ 
sioni fotografiche. Essi sono impiegati già da 
tempo per radiografare le varie parti del corpo 
umano, ma non si era ancora riusciti ad otte¬ 
nere, a causa del pericolo rappresentato dalle 
radiazioni disperse e da una eccessiva esposi¬ 
zione dei pazienti alla loro azione, lastre di 
dimensioni notevoli. Una fabbrica di apparec¬ 
chi scientifici ha di recente messo a punto un 
nuovo apparecchio capace di produrre radio¬ 
grafie di oltre 2 metri per 74 centimetri in cui 
viene riprodotto l’intero corpo umano. Il peri¬ 
colo delle radiazioni disperse è stato comple¬ 
tamente eliminato grazie ad ingegnosi accorgi¬ 
menti ed a filtri speciali che rendono l’appa¬ 
recchio assolutamente sicuro. 

E stata costruita anche tutta una serie di ap¬ 
posite attrezzature per sviluppare e fissare pel¬ 
licole di così grandi dimensioni. Il nuovo ap¬ 
parecchio sarà di grandissimo aiuto a tutti i 
medici, e in modo particolare a coloro che si 
occupano di chirurgia ortopedica, i quali han¬ 
no spesso bisogno di osservare le relazioni tra 
le varie parti dello scheletro. 

* 

Alla fine dello scorso anno la BBC rendeva 
noto che, quale primo passo verso l’attuazione 
del piano delineato per estendere la ricezione 
dei servizi televisivi ad una più vasta zona 
dellTnghilterra, era stata iniziata la costruzione 
di due nuove stazioni trasmittenti ; a Kirk o’ 
Shott in Scozia, tra Glasgow ed Edimburgo, ed 
a Holme Moss nell’Inghilterra Settentrionale. 
La costruzione della nuova stazione scozzese 
procede regolarmente ed il Ministero delle Po¬ 
ste e Telegrafi ha reso noto che la stazione di 
Holme Moss dovrebbe iniziare le trasmissioni 
durante la prima quindicina del prossimo Ot¬ 
tobre. I programmi televisivi giungeranno alla 
nuova stazione dalla Centrale di Londra che li 
inoltrerà servendosi della catena di relays alla 
trasmittente di Sutton Coldfield, costruita re¬ 


L' « Elettra II » è un yacht della Marconi Wireless 
attrezzato con un moderno laboratorio per eseguire 
ricerche sulla propagazione in navigazione. 
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centemente per le trasmissioni nella zona di 
Birmingham, per essere inoltrate alla stazione 
di Holme Moss mediante il cavo coassiale ap¬ 
positamente installato. 

E stato reso noto recentemente che le licenze 
concesse per la ricezione di spettacoli tele¬ 
visivi nel Regno Unito sono più di 850.000 e 
che quando il piano di sviluppo sarà stato por¬ 
tato a termine i servizi televisivi della BBC 
potranno essere captati dal 70 per cento della 
popolazione. 

* 

Prossimamente — a quanto ha ufficialmente 
annunziato la commissione americana per l’e¬ 
nergia atomica — verranno ripresi gli esperi¬ 
menti di esplosioni atomiche nel campo speri¬ 
mentale del Nevada. «La commissione per 
l’energia atomica — afferma testualmente il 
comunicato diramato al riguardo — ha auto¬ 
rizzato un programma di esplosioni sperimen¬ 
tali con alti esplosivi ed esplosivi nucleari, che 
sarà iniziato nel prossimo futuro. Gli esperi¬ 
menti sull’onda di esplosione, annunciati re¬ 
centemente e che comprendono deflagrazioni di 
piccoli quantitativi di esplosivo, rientrano nel 
quadro delle attività in corso al campo speri¬ 
mentale del Nevada ». La commissione ha pure 
comunicato che soltanto « un limitato numero 
di osservatori ufficiali » potrà essere ammesso 
nella zona degli esperimenti. Si spera tuttavia 
di organizzare in seguito esperimenti, cui po¬ 
tranno assistere anche rappresentanti della 
stampa e della radio e delle organizzazioni 
della difesa civile. Per quanto riguarda gli im¬ 
minenti esperimenti, l’intensità delle radiazioni 
potrebbe essere « leggermente superiore al nor¬ 
male » anche al di fuori della zona sperimen¬ 
tale, e pertanto saranno adottate tutte le pre¬ 
cauzioni necessarie per garantire il manteni¬ 
mento di condizioni di sicurezza. Del resto, 
anche dopo le precedenti esplosioni nel Neva¬ 
da, le radiazioni hanno superato l’intensità 
normale, ma erano ancora « assai lontane da 
quell’intensità che avrebbe potuto essere di 
nocimento alle persone, agli animali e ai rac¬ 
colti ». 
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RICEVITORE PER FM 

SEMPLICE, ECONOMICO, EFFICIENTE 
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Se abitate entro un raggio di 75 km da una 
stazione FM e desiderate costruirvi un ricevi¬ 
tore per modulazione di frequenza, potrete in¬ 
traprendere la costruzione di questo piccolo e 
semplice ricevitore a quattro valvole con la 
certezza di non essere in alcun modo delusi. 
L’apparecchio è semplice, e può quindi venir 
costruito anche da un principiante in fatto di 
radio, ma nello stesso tempo esso possiede dei 
punti di attrattiva per il costruttore inveterato. 

La costruzione di un normale ricevitore per 
FM presenta notevoli difficoltà a causa degli 
elevati guadagni dei vari stadi, che possono 
portare facilmente a ideile autoscillazioni e a 
difficoltà nella messa a punto. Questo semplice 
circuito non abbisogna di difficoltose regola¬ 
zioni, mentre d’altra parte il guadagno in cia¬ 
scuna parte del ricevitore è talmente basso che 
non vi è nessun pericolo d’inneschi. 

Il circuito è ricavato da una descrizione ap¬ 
parsa nel febbraio del 1948 su Radio News e 
costituisce il cosidetto FreModyne. Nella rea¬ 
lizzazione dell’apparecchio si è curato di otte¬ 
nere un risparmio sia del costo che dello spazio 
e allo scopo si è utilizzata un’alimentazione 
CC-AA. L’apparecchio è stato costruito entro 
una cassetta di metallo, ma si potrà benissimo 
ricorrere ad un normale chassis di alluminio ; 
nel caso dell’Autore la cassetta aveva le di¬ 
mensioni di cm 10 X 12,5 X 15. 

Il circuito è illustrato in fig. 1. Una 12AT7 
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è usata quale mescolatrice e rivelatrice super¬ 
rigenerativa su 21,75 MHz. Il segnale FM è 
introdotto nel circuito di griglia della mesco¬ 
latrice unitamente al segnale dell’ oscillatore 
locale, accoppiando l’antenna all’induttanza LI 
che risuona con la valvola e la capacità propria 
del circuito su 100 MHz. La pratica ha dimo¬ 
strato che non è necessario accordare con un 
condensatore questo circuito oscillante e ciò 
ha consentito a risparmiare un variabile a due 
sezioni. Per ottenere il « Q » appropriato del¬ 
l’induttanza L2, che lavora su 21,75 MHz, è 
necessario caricare questa induttanza. Nel cir¬ 
cuito originale FreModyne veniva collegata di¬ 
rettamente ai capi delFinduttanza una resisten¬ 
za, lu questa realizzazione invece il carico è co¬ 
stituito dalla resistenza di placca della rivela¬ 
trice. Allo stesso modo nel circuito originale 
era adoperato un circuito oscillatore Colpitts^ 
mentre in questa realizzazione si praticò una 
presa intermedia sull’induttanza, risparmiando 
in questo modo un condensatore. 

Si è preferito adoperare la seconda sezione 
della 12AT7 come amplificatrice di BF anzic- 
chè, come più comunemente usato, come oscil- 
latrice, allo scopo di trarre vantaggio dell’ele¬ 
vato guadagno in BF che questa valvola può 
offrire. Ne risulta che il guadagno del primo 
stadio di BF è già sufficiente anche senza l’uso 
del condensatore catodico. 

L’oscillatore locale è costituito da una 6C4, 



accordata da 66 a 87 MHz, che batte con il se¬ 
gnale FM in entrata e produce il valore di MF 
di 21,75 MHz. 

La finale di BF è una 50B5 che pilota l’alto¬ 
parlante, consentendo una buona uscita di BF ; 
infine la 35 W4 è la raddrizzatrice. Nel corso 
della messa a punto del circuito un intenso 
ronzio si sovrapponeva a tutti i segnali rice¬ 
vuti; infine l’Autore scoprì che un conden¬ 
satore da 0,005 micro-F (C16) disposto in de¬ 
rivazione alla valvola raddrizzatrice eliminava 
l’inconveniente. Non vi è una ragione appa¬ 
rente per l’uso di questo condensatore, ma ciò 
costituisce un altro esempio che il progetto dei 
ricevitori CC-CA è tante volte più arte che 
scienza. 

Un filtro a resistenza e capacità provvede ad 
un sufficiente filtraggio se i condensatori sono 
abbastanza grandi; in pratica 30 micro-F per 
sezione sono sufficienti. 

L’unica operazione di un certo impegno con¬ 
siste nella costruzione e nella messa a punto 
dei circuiti oscillanti. Se le indicazioni che 
vengono date vengono scrupolosamente seguite 
non si andrà incontro a sgradite sorprese. 
L’induttanza dell’oscillatore verrà avvolta in, 
aria e montata direttamente ai terminali del 
condensatore variabile di accordo. Quest’ultimo 
è un tipo provvisto di una variazione di capa¬ 
cità di circa 15 pF. È importante che un con¬ 
densatore di 0,005 micro-F (C17) sia collegato 


fra il terminale corrispondente al rotore del 
condensatore di accordo e il pannello metallico 
del ricevitore, immediatamente vicino al termi¬ 
nale del rotore, e ciò allo scopo di eliminare 
qualunque effetto capacitivo della mano e di 
aversi l’appropriata gamma di accordo dell’o¬ 
scillatore. Un altro condensatore della stessa 
capacità (C12) verrà collegato dal terminale 1 
dello zoccolo della valvola oscillatrice (placca 
della 6C4) al polo negativo dell’alimentazione 
anodica. L’induttanza dell’ oscillatore super¬ 
rigenerativo (L2) è avvolta su un supporto di 
9 mm di diametro munito di nucleo di polifer- 
ro. Questa induttanza è accordata su 21,75 MHz, 
in maniera che la quarta e la quinta armonica 
cadano proprio al di sopra ed al sotto della 
gamma FM, e nqn nella gamma stessa. 

L’induttanza di entrata (LI) verrà regolata 
possibilmente con l’uso di un Grid-Dipper sulla 
frequenza di 100 MHz. Questa regolazione ad 
ogni modo non è critica, in quanto la curva 
di risonanza di questa induttanza è alquanto / 
piatta. 

Gli altri componenti del circuito non sono 
assolutamente critici. I valori delle resistenze 
e capacità sono in effetti quelli usati nel rice¬ 
vitore descritto, ma è consentita una certa lati¬ 
tudine; per esempio, le resistenze da 57.000 
ohm potranno essere rimpiazzate con resistenze 
da 47.000 o 61.000 ohm senza aversi variazioni 
apprezzabili nel funzionamento. Il condensa- 
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tore C2 è costituito in effetti da un pezzo di 
filo avvolto intorno al terminale di griglia 
della 12AT7, che viene a formare in questo 
modo una capacità di circa 1 pF. 

La sensibilità di questo ricevitore è sempli¬ 
cemente sorprendente. Stazioni FM poste ad 
un raggio di 75 km vengono ricevute con ot¬ 
tima intensità. In effetti questo ricevitore ri¬ 
ceve qualunque segnale che venga ricevuto da 
un ricevitore FM del tipo supereterodina a 12 
valvole. Un metro di filo è più che sufficiente 
come antenna, e si può benissimo adoperare 
anche il «tappo luce». Stazioni locali e di¬ 
stanti hanno praticamente la stessa intensità, 
e ciò per l’azione limitatrice dell’ oscillatore 
superrigenerativo. L’unico inconveniente di 
questo circuito è il fruscio che si ode durante 
la ricerca delle stazioni, ma questo è un in¬ 
conveniente che è comune a tutti i circuiti su¬ 
perrigenerativi. Naturalmente il fruscio scom¬ 
pare completamente quando la stazione viene 
accordata e quindi possiamo dire che in defi¬ 
nitiva ciò non costituisce un vero inconve¬ 
niente. 


Valori : 

RI, R7 — 0,56 M-ohm, 1/2 W 

R2, R9 — 0,056 M-ohm, 1/2 W 

R3, R6 — 0,12 M-ohm, 1/2 W ; 

R4 — 1 M-ohm, pot. (con Si) 

R5 — 4700 ohm, 1/2 W 
R8 — 150 ohm, 1/2 W 
RIO —2200 ohm, 2 W 
CI — 2,5 pF, ceramico 
C2 — Vedi testo 

C3, C6, C7, C12, C16, C17 — 0,005 micro-F, 
ceramico 

C 4 — 500 pF, ceramico 
C 5 — 1000 pF, ceramico 
C 8 — 25 micro-F, 25 V, elettrol. 

C 9 — Condensatore di accordo, 3 placche nel 
rotore e 3 nello statore 

CIO — 10 pF, ceramico 
Cll — 30 pF, ceramico 
C13 — 15 pF, ceramico 
C14, C15 — 30+30 micro-F, 150 V, elettrol. 

TI — Trasformatore d’uscita con primario 2500 
ohm 

Li — 5 spire filo 1,6 mm sm., diemetro 12,5 
mm, lunghezza 18 mm 

L2 — 24 spire filo 0,5 mm sm., spire affiancate 
su supporto da 9 mm, con presa al cen¬ 
tro, con nucleo ferromagnetico. 

L3 — 3,% spire filo da 1,2- mm, presa ad 1 
• spira dal lato freddo, diametro 9 mm, 
lunghezza 6 mm, con terminali lunghi 
25 mm ' 

VI — 12AT7 
V2 — 50B5 
V3 — 6C4 
V4 — 35W4 
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Ecco qui la descrizione di un dispositivo» 
molto semplice, che consente di effettuare delle 
saldature per punti su dei metalli di piccolo 
spessore. 

Si tratta di una specie di pinza realizzata 
mediante del tondino di ferro convenientemen¬ 
te piegato. Ad una delle estremità sono pre¬ 
visti dei manici isolanti in legno, mentre alle 
estremità opposte vengono fissati dei manicotti 
con vite nei quali prendono posto due carboni 
da pila tascabile. 

I due tondini sono articolati al centro me¬ 
diante una vite di bloccaggio e delle rondelle 
isolanti. 

Come indicato in figura, si collegano alla 
rete i due capi attraverso una resistenza da 20 
a 25 ohm (valore conveniente per una tensione 
di rete da 110 a 130 volt). Questa resistenza, 
che limita la corrente a circa 5 ampère, può 
essere costituita da un pezzo di resistenza di 
ferro da stiro elettrico. 

La semplicità del dispositivo ci esime da 
qualunque altra spigrì zi one. 



Come verrà realizzata la pinza per la saldatura 
per punti. 


Capita molto spesso di dover paragonare il 
fattore di merito di una bobina, di una capa¬ 
cità, di nn circuito oscillante, ecc., con un ele¬ 
mento di qualità conosciuta, ma ciò non ostan¬ 
te pochi sono i tecnici o i dilettanti che pos¬ 
sono permettersi il lusso di possedere un 
"Q-Metro. 

Il Q-Metro è un apparecchio molto utile, 
tuttavia generalmente di realizzazione molto 
complessa, specie se si vuole evitare qualun¬ 
que errore di misura su una vasta gamma di 
frequenze. 

L’apparecchio che descriviamo in questo ar¬ 
ticolo è semplice e permette di confrontare un 
qualunque circuito oscillante o elemento di 
circuito oscillante con un circuito o elemento 
di circuito di referenza, di qualità conosciuta. 

Sostanzialmente l’apparecchio è costituito da 
un rivelatore (fig. 1) alla cui entrata viene 
iniettato un segnale AF di un oscillatore mo¬ 
dulato o di un generatore AF ; la rivelazione è 
ottenuta mediante un raddrizzatore a germanio 
1N34. Il segnale del generatore AF viene ap¬ 
plicato attraverso una piccola capacità a due 
morsetti (X), destinati a ricevere il circuito o 
elemento di circuito da paragonare. Mediante 
due interruttori è possibile disporre in deri¬ 
vazione a questi morsetti sia un condensatore 
-variabile, sia un’induttanza campioni. Vedremo 
più avanti l’utilità di questi componenti. 

Una terza copia di morsetti (BF) permetterà 
di usare l’apparecchio per la misura di tensioni 



di BF. Segue il circuito rivelatore con una 
resistenza limitatrice di smorzamento da 5 
M-ohm, una resistenza di carico da 20 M-ohm 
(2 X 10 M-ohm) e un condensatore da 0,1 mi¬ 
cro-F. I morsetti V, infine, dovranno venire 
collegati ad un voltmetro a valvola; se questo 
dispone già di una resistenza di entrata, si può 
sopprimere la resistenza da 20 M-ohm. 

La foto ed il piano di montaggio (fig. 2) il¬ 
lustrano chiaramente la disposizione che con¬ 
viene adottare. Dato il piccolo ingombro di 
tutti i componenti essi possono essere montati 
direttamente su un pannello. Bisognerà porre 
molta attenzione alla filatura per ridurre quan¬ 
to possibile, la capacità verso massa in modo 
che l’apparecchio possa venire usato fino a 
frequenze dell’ordine dei 100 MHz. 

L’Autore ha usato un condensatore varia¬ 
bile del tipo miniatura da 2 X 490 pF, con le 
due sezioni in parallelo ; i trimmers verranno 
asportati e si avrà una variazione di capacità 
da 50 a 980 pF. 

L’induttanza sarà costituita da 100 spire af¬ 
fiancate di filo smaltato da 0,3 mm su sup¬ 
porto di 20 mm di diametro. L’induttanza così 
realizzata sarà successivamente ricoperta di 
gommalacca o di parafina, affinchè il suo va¬ 
lore induttivo si mantenga stabile col tempo 
e con l’umidità. L’induttanza sarà fissata al 
pannello e distanziata mediante una coppia di 
squadrette almeno di due centimetri. 

Vediamo ora quali possono essere le applica¬ 
zioni di questo interessante strumento : 

1 — Ricerca del valore di C fra 50 e 980 pF. 

Si collegherà il generatore AF all’ entrata 
(HF), mentre all’uscita (V) verrà collegato il 
voltmetro a valvola. Verrà posta in circuito 
l’induttanza campione e il condensatore di va¬ 
lore sconosciuto verrà collegato ai capi dei 


Fig, 1 — Circuito elettrico del semplice Q-Metro che 
viene descritto in quest'articolo. 
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morsetti X. Variando la frequenza del genera¬ 
tore si cercherà la risonanza del circuito oscil¬ 
lante costituito dall’induttanza campione e dal 
condensatore incognito; questa frequenza, com¬ 
presa fra 4000 e 350 kHz, farà deviare al mas¬ 
simo il voltmetro a valvola. Si toglierà quindi 
il condensatore di capacità incognita e si col¬ 
legllerà in circuito il' condensatore campione. 
Manovrando quest’ultimo si otterrà la stessa 
deviazione del voltmetro a valvola e sarà quin¬ 
di sufficiente leggere sul quadrante il valore 
in capacità. 

2 — Confronto della qualità di un condensatore. 

E’ necessario in questo caso possedere un 
condensatore di qualità nota, o riconosciuta 
buona dopo prove, di capacità uguale a quella 
del condensatore da esaminare. Esso verrà po¬ 
sto ai morsetti X e verrà inserita in circuito 
l’induttanza campione ; trovata la risonanza col 
metodo precedentemente descritto, si sostituirà 
il condensatore campione col condensatore da 
misurare e si prenderà nota della deviazione 
dell’indice dello strumento. Se questa è infe¬ 
riore alla prima, la qualità del condensatore è 
peggiore, e viceversa. 

3 — Misura della precisione di una serie di 

condensatori. 

Supponiamo di voler selezionare una sèrie 
di condensatori di capacità di 200 pF, ammet¬ 
tendo una tolleranza massima del 5 %. II 
voltmetro elettronico ed il generatore AF ver¬ 
ranno collegati come prima indicato e l’indut¬ 
tanza ed i condensatori campioni verranno in¬ 
seriti in circuito. Il condensatore verrà rego¬ 
lato su 200 pF e, variando la frequenza del 
generatore, si ricercherà la massima deviazione 
dell’indice dello strumento del voltmetro a 
valvola. La tolleranza del 5 % corrisponderà ai 
valori di 210 e 190 pF; portando quindi il con¬ 
densatore variabile campione su 210 pF trove¬ 
remo una nuova posizione del generatore, e lo 
stesso accadrà portandolo su 190 pF. Di queste 
due posizioni si prenderà accurata nota, e così 
sapremo che la risonanza di un condensatore 
da esaminare deve avvenire fra queste due po¬ 
sizioni limite onde rientrare nella tolleranza 
voluta del 5 %. 

4 — Confronto della qualità di un’induttanza. 

Questo confronto è reso possibile basandosi 
sulla deviazione dell’indice dello strumento. 
Si collegherà un’induttanza campione ai capi 
dei morsetti X e si applicherà il segnale AF 
portando la frequenza del generatore alla riso¬ 
nanza. Si prenderà nota della deviazione del¬ 
l’indice dello strumento del voltmetro a val¬ 
vola e quindi si sostituirà l’induttanza cam¬ 
pione con l’induttanza da misurare e si leg¬ 
gerà una nuova deviazione che potrà essere 
inferiore, eguale o maggiore della prima, a 
seconda che la qualità dell’induttanza è infe- , 
riore, eguale o maggiore della prima. Il con¬ 


fronto può anche essere fatto inserendo in de¬ 
rivazione all’induttanza un condensatore varia¬ 
bile e in questo caso sarà sufficiente porre in 
circuito il condensatore variahile campione, re¬ 
golandolo ad un valore di capacità conveniente. 

5 — Confronto della qualità di un circuito 

oscillante. 

Il procedimento è il solito e l’induttanza e 
il condensatore campioni verranno tenuti fuori 
circuito. 

6 — Misura della risonanza dei circuiti oscil¬ 
lanti. 

Il generatore AF verrà regolato sulla fre¬ 
quenza di risonanza desiderata e l’induttanza 
o il circuito verranno collegati ai morsetti X; 
si manovrerà il nucleo o il condensatore varia¬ 
bile sino ad ottenere la massima deviazione 
dell’indice del voltmetro. Ciò avviene quando 
il circuito risuona sulla frequenza dell’oscilla¬ 
tore. 

7 — Voltmetro AF. 

Questo apparecchio consente di adoperare un 
voltmetro elettronico normale come voltmetro 
AF, fino a frequenze dell’ordine dei 100 MHz. 
Le tensioni da misurare, mediante due cordoni 
estremamente brevi, verranno applicate ai mor¬ 
setti X. 

8 — Voltmetro BF. 

Per eseguire misure di tensioni di BF, esse 
verranno applicate ai morsetti BF. 

Sono possibili innumerevoli altre applicazio¬ 
ni di questo apparecchio che, pur essendo di 
estrema semplicità, ^aprà rendere impagabili 
servizi ai suoi possessori. 

L’apparecchio descritto è satto realizzato nei 
Laboratori C.R.C., 73 rue F. Bossaerts, Bru¬ 
xelles. 



Fig. 2 — Questo è il piano di montaggio che l'Au¬ 
tore consiglia di adottare per ridurre al minimo le 
capacità verso massa. 
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Uno degli eventi più spettacolari nella storia 
della radio astronomia è stata la scoperta delle 
radiostelle. Fin dal 1932 era noto, che giunge¬ 
vano sul nostro pianeta dei segnali radio sotto 
forma di disturbo; a questa scoperta in un pri¬ 
mo tempo non fu data grande importanza fin¬ 
che, più recentemente, essendosi perfezionati i 
sistemi di antenne direttive, i segnali vennero 
ricevuti con maggior intensità anche da altre 
direzioni. Nel 1948, quasi simultaneamente dal¬ 
l’Australia e dall’Inghilterra, giunse la notizia 
che erano state scoperte e localizzate diverse 
sorgenti di emissione e a queste fu dato il no¬ 
me di radiostelle. 

Uno dei principali problemi è quello di se¬ 
parare la radiostella dal resto di radiazioni di 
disturbo provenienti dagli ammassi stellari. Ov¬ 
viamente era necessario ricorrere ad un sistema 
fortemente direzionale e si pervenne così a due 
metodi fra loro diversi. 

Uno di essi comporta un grande paraboloi¬ 
de, col quale si ottiene un diagramma d’irra¬ 
diazione molto stretto, ma molto più interes¬ 
sante dal punto di vista tecnico è il radiotele¬ 
scopio del tipo interferometrico, col quale fu¬ 
rono eseguite la maggior parte delle recenti 
scoperte. In Inghilterra un apparecchio del 
genere fu costruito a Cambridge dagli specia* 
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listi del Cavendish Laboratory, sotto la dire¬ 
zione di M. Ryle. Esso consiste di due antenne 
spaziate 110 lunghezze d’onda disposte sulla 
direttrice Est-Ovest (y = 3,7 metri) e in virtù 
delle differenze di fase causate dalle due di¬ 
verse lunghezze di tragitto, si forma fra essi 
un diagramma d’interferenza multilobato, co¬ 
me quello illustrato in fig. 1. Nella direzione 
Nord-Sud questo fascio si estende fra il Polo 
Nord e l’equatore, e la sua ampiezza totale è 
di circa 1,5°, nei quali sono compresi un grup¬ 
po di lobi estremamente stretti con degli acuti 
minimi fra essi. Perciò, quando la Terra ruota, 
questo fascio esplora praticamente tutto l’emi¬ 
sfero Nord. In assenza di qualunque sorgente 
localizzata di emissione, o quando il diametro 
angolare della sorgente è grande rispetto al 
potere separatore del lobo, l’uscita rimane co¬ 
stante o subisce solo lievi variazioni, ma quan¬ 
do il fascio è diretto verso una sorgente di dia¬ 
metro sufficientemente piccolo, l’uscita subisce 
periodiche variazioni corrispondenti esattamen¬ 
te ai massimi ed ai minimi del diagramma 
d’interferenza. Un diagramma tipico di questo 
genere è illustrato in fig. 2. Si può osservare 
che la cresta centrale, corrispondente al lobo 
centrale del diagramma d’interferenza, indica 
con grande precisione l’ora in corrispondenza 
della quale viene attraversato il centro della 
radiostella e quindi la « longitudine » nella 
sfera celeste. La declinazione, o «latitudine», 
della stella è ottenuta usando due aerei e mi¬ 



surando il tempo necessario perchè il diagram¬ 
ma si modifichi. Con una radiostella vicino 
alla stella polare esso è breve e tende ad au¬ 
mentare quando la radiostella si trova in pros¬ 
simità dell’equatore. La declinazione della ra¬ 
diostella può venire calcolata dall’intervallo di 
tempo fra due minimi successivi del dia¬ 
gramma. 

La rivelazione e la misura dei segnali delle 
radiostelle non è facile da eseguire a causa 
della loro esiguità. Anche usando un sistema 
parabolico o un allineamento ad alto guadagno 
il segnale ricevuto è dell’ordine di 1/1000 del 
livello di disturbo dell’apparato ricevente. Si 
ricorre allora ad un metodo col quale non è 
necessario eseguire la misura assoluta del se¬ 
gnale all’uscita del ricevitore e che consiste in 
un generatore di disturbo, automaticamente 
e continuamente regolato in maniera che la 
sua potenza d’uscita sia in ogni caso eguale a 
quella captata dell’aereo. La disposizione adot¬ 
tata è illustrata in fig. 3 ; il generatore di di¬ 
sturbo è del tipo a diodo ( N.d.R . : Vedi anche 
Selezione Radio , N. 8 : Un generatore di di¬ 
sturbo a cristallo ). Questo sistema ha anche il 
vantaggio di essere indipendente dal guadagno 
e dalla risposta di frequenza deiramplificatore. 

Usando questi metodi gli specialisti di Cam¬ 
bridge hanno scoperto e localizzato circa 50 
radiostelle nell’emisfero Nord, mentre quelli 
australiani ne hanno raccolto un numero sì¬ 
mile nell’emisfero Sud. Questo centinaio di 
radiostelle sono le più intense di un numero 
assai maggiore di radiostelle distribuite negli 
ammassi stellari, similmente alla distribuzione 
delle stelle visibili. 

Nessuno fino ad oggi conosce cosa siano le 
radiostelle, ma l’ipotesi più probabile è che 
esse siano delle normali stelle in processo di 
formazione, e che per questo motivo avvenga 
la generazione di onde elettromagnetiche. 

Presso la Jodrell Bank Experimental Station 
dell’ Università di Manchester gli specialisti 
adoperano un paraboloide e la loro principale 
scoperta fu quella di una radiostella situata 
nella nebulosa di Andromeda, posta ad una 
distanza di 750.000 anni-luce dalla Terra! 

Una tecnica simile viene applicata anche per 
lo studio del sole e delle macchie solari e per 
ricercare la polarizzazione delle onde ricevute. 

Un’altra interessante branca della radio astro¬ 
nomia è lo studio delle meteore, o stelle filanti, 
e in questo caso viene adoperato il radar per 
determinare le grandezze relative come velo¬ 
cità, direzione e portata. Un incompetente po¬ 
trebbe giudicare questo lavoro di poco valore 
pratico, ma in effetti le osservazioni radar han¬ 
no consentito la raccolta di dati veraménte utili, 
che non si sarebbero potuti ottenere coll’os¬ 
servazione visuale e hanno risolto in meno di 
un anno una vecchia controversia. Brevemente, 
diremo che vi sono due opposte scuole per 
quello che riguarda l’origine delle meteore, una 
che afferma che esse hanno orbite confinate nel 



Selezione Radio 



Fig. 4 

sistema solare e l’altra che esse sono prove¬ 
nienti dagli spazi intrastellari. Per risolvere la 
controversia era necessario conoscere esattamen¬ 
te la velocità delle meteore, ma varie misure 
eseguite sulla base dei dati ottenuti dall’osser¬ 
vazione non portarono ad alcun risultato pra¬ 
tico. 5 

J.S.Hey, un pioniere di tutte le branche della 
radio astronomia, usò per primo il radar nel 
1946 e il suo metodo consisteva nell’eseguire 
due osservazioni successive di una meteora, mi¬ 
surare l’intervallo di tempo e quindi calcolare 
la velocità, ma i suoi lavori non portarono a 
risultati veramente conclusivi. 

Nel 1948 invece un nuovo ed interessante 
metodo fu scoperto alla Jodrell Bank Experi¬ 
mental Station, sotto la direzione di A.C.B. Lo- 
veli, e consistente nell’impiego di un apparec¬ 
chio registratore col quale venivano registrati 
tutti i dati relativi alle meteore e necessari 
per il calcolo della velocità. È fondamentale 
in questo metodo che la meteora venga incon¬ 
trata ad angolo retto dal fascio emesso dal ra¬ 
dar, e per questo motivo vengono generalmente 
adoperati degli allineamenti Yagi orizzontali, 
in maniera da incontrare le meteore che cado¬ 
no verticalmente. I segnali riflessi della me¬ 
teora hanno l’aspetto illustrato in fig. 4. Le 
variazioni periodiche dell’ampiezza sono cau¬ 
sate dalle variazioni di fase risultanti da dif¬ 
ferenti lunghezze di percorso mentre la meteo¬ 
ra attraversa il fascio del radar. Quando la me¬ 
teora si trova sulla normale del fascio del ra¬ 
dar, gli echi raggiungono il massimo A, ma se¬ 
gue successivamente un punto nel quale gli 
echi ritornano con un tragitto di mezza lun¬ 
ghezza d’onda più lungo. Questi echi si trovano 


di 180° fuori fase e tendono a cancellare i pre¬ 
cedenti, producendo un minimo in B. Lo stesso 
accade in C, D ed E, in maniera che gli inter¬ 
valli di tempo misurati AB, BC, ecc., devono 
venire solo associati con i corrispondenti^ in¬ 
tervalli di distanza per conoscere la velocità di 
una meteora. In pratica esiste una semplice for¬ 
mula che fornisce la velocità dai dati ottenuti 
dalla misura. 

Con l’aiuto di questi apparati gli studiosi 
della Yodrell Bank hanno potuto eseguire nu¬ 
merose rimachevoli scoperte. In primo luogo 
essi hanno determinato che le meteore sono 
originate nel sistema solare. Quindi essi hanno 
trovato che le sporadiche stelle filanti visibili 
di notte, sono presenti anche di giorno, quan¬ 
do il radar diviene l’unico mezzo di osserva¬ 
zione. Essi giudicano che 8.000 milioni di me¬ 
teore entrino nella nostra atmosfera ogni gior¬ 
no. Per quello che riguarda l’origine delle me¬ 
teore queste osservazioni suggeriscono che esse 
siano prodotte dal passaggio della Terra at¬ 
traverso la coda di comete, e ciò è confermato 
dal fatto che nel 1946, quando la cometa Gia- 
cobini-Zinner passò a 15 giorni-luce da noi 
(veramente vicino, astronomicamente parlando), 
fu registrata un’attività meteorica circa 5.000 
volte maggiore. 
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«Deve essersi guastato; è tre giorni che 
funziona contìnuamente». 

.Radio & Tel. News) 
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Ci è pervenuto il nuovo catalogo generale Nr. 42 della Ditta M. Marcucci di Milano, 
nel quale riscontriamo una elencazione ed illustrazione veramente completa e bene 
ordinata, di tutti gli accessori, attrezzi, strumenti ed apparecchi interessanti i radio- 
tecnici, le fabbriche di radioricevitori, i rivenditori radio ed i dilettanti. 

Trattasi di una edizione ricchissima di illustrazioni comprendente migliaia di artù 
coli, contenuti in 74 pagine di grande formato, che, pur essendo compilata a scopo com¬ 
merciale è interessantissima anche come compendio riassuntivo del vasto materiale 

radiotecnico . ... 

In seguito ad accordi speciali con la nostra rivista, il suddetto catalogo verrà inviato 
dalla Ditta con una riduzione del 20% sul costo di Lire 450,— ai lettori radiotecnici 
che lo richiederanno citando questa rivista. 
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IL POLITENE 

Dati ricavati dal catalogo della Carlo Erba S.R.L. 


Il politene è il materiale che va attualmente 
imponendosi quale dielèttrico nei cavi per tra¬ 
smissione ad altissime frequenze, ed in parti¬ 
colare per gli impianti radiotrasmittenti e ra¬ 
dioriceventi. 

Chimicamente trattasi di polietilene, un poli¬ 
mero dell’etilene che viene ottenuto a pressio¬ 
ne dell’ordine di alcune migliaia di atmosfere. 

All’aspetto esterno si presenta come una cera 
di colore bianco untosa al tatto, tenera (si riga 
facilmente con l’unghia). Ha un elevato grado 
di flessibilità ed è leggerissimo (peso speci¬ 
fico 0,93). 

Possiede ottime qualità meccaniche: un cari¬ 
co di rottura di 140 kg/cm 2 ed un allungamen¬ 
to percentuale del 360 % e mantiene inalterate 
tali qualità meccaniche in un intervallo di tem¬ 
peratura da — 20° a -f 75° C. In tale intervallo 
di temperatura è pure ottimamente resistente 
agli acidi, alcoli, oli, petroli, solventi e ozono. 
Le principali caratteristiche elettriche sono : 
costante dielettrica 2,3 

angolo di perdita (tg S) 0,0002 -j- 0,0005 
dove i valori maggiori si intendono per le fre¬ 
quenze più alte. 

‘ Le altre caratteristiche sono dell’ordine di 
grandezza di quelle della gomma. 

Da quanto precede risulta evidente la basi¬ 
lare caratteristica del politene : la corrente di 
perdita, anche alle frequenze più elevate, si 
mantiene dell’ordine del 0,5 per mille, valore 
che non viene raggiunto da nessuno dei dielet¬ 
trici attualmente in uso. Il materiale è quindi 
molto indicato per due particolari campi di 
impiego : 

а) Le trasmissioni ad altissima frequenza (por¬ 
tante o radio) là dove cioè gli altri dielettrici 
danno luogo appunto, per gli elevati valori 
della frequenza, a perdite inammissibili: citia¬ 
mo come esempio gli impianti «: radar » per i 
quali si può affermare che non avrebbero potu¬ 
to essere realizzati senza l’impiego del politene. 
Data la grande flessibilità e la leggerezza del 
politene esso viene particolarmente richiesto, 
oltre che per le ordinarie installazioni su im¬ 
pianti radiotrasmittenti e radioriceventi, per 
gli impianti radio su autoveicoli e su aero¬ 
mobili. 

б) Le trasmissioni telefoniche a grandissima di¬ 
stanza (cavi sottomarini) per le quali è neces- 


/ 



Due tipi di cavi coassiali con isolamento in poli¬ 
tene, adatti il primo per impianti riceventi ed il 
secondo per impianta trasmittenti, 

sario un dielettrico a bassissime perdite per 
unità di lunghezza. Nei cavi sottomarini mo¬ 
derni poi le trasmissioni avvengono a frequenza 
portante e quindi si ricade nell’impiego di 
cui al punto a). 

Naturalmente il politene, per le sue ottime 
qualità meccaniche ed elettriche, oltreché per 
il suo particolare aspetto esterno, sarebbe indi¬ 
cato per numerosissimi impieghi, ma dato il 
suo costo elevato, viene usato soltanto in quei 
casi in cui la sua peculiare caratteristica di 
dielettrico a bassissime perdite possa venire 
utilmente sfruttata." 
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Piattina da 150 a 300 ohm con isolamento in 
politene per carichi diversi. Per il calcolo dei 
a folded dipoles » si tenga conto che il fattore 
dì velocità è di 0,82. 


Caratteristiche d’impedenza dei cavi 
concentrici per correnti ad alta frequenza 




re p por lo D/d - ì 
D/d ~ $ 9 


In base al diametro del conduttore interno (d), al diametro interno della 
catza (D) ed alla costante dialettrica del materiale isolante (che è di 2,3 
per ii politene) è possibile, mediante questo grafico, conoscere l'impedenza 
caratteristica di un cavo coassiale. 
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UN NUOVO CIRCUITO PER MODULARE DI 
FREQUENZA UN OSCILLATORE A CRISTALLO 

W. S. Mortlev - Wireless World - Ottobre 1951 


Il sistema « FMQ » è stato studiato dalla Mar¬ 
coni allo scopo di ottenere un circuito di mo¬ 
dulazione di frequenza più semplice e più fles¬ 
sibile rispetto sistemi in uso, col quale sia pos¬ 
sibile ottenere una conveniente stabilità della 
portante ed una bassa distorsione. La sigla 
« FMQ » deriva da « Frequency Modulated 
Quartz » che letteralmente vuol dire « Quarzo 
Modulato di Frequenza ». E in effetti l’oscilla¬ 
tore è modulato in frequenza e non di fase 
mediante un segnale a responso di frequenza 
modificato (ampiezza inversamente proporzio¬ 
nale alla frequenza), come avviene in molti si¬ 
stemi. Pertanto il circuito può essere modulato 
anche mediante una CC ed essere usato nella 
manipolazione per variazione di frequenza. 

Le maggiori difficoltà che si incontrarono 
nello studio di questo sistema furono quelle 
relative alla deviazione di frequenza e alla 
bassa distorsione. 

Si è ricorso ad una specie di circuito a reat¬ 
tanza e pertanto risulta interessante considera¬ 
re le relazioni fra la tensione di entrata e la 
« reattanza » di un tale dispositivo. E’ prati¬ 
ca generale ottenere la « reattanza » inviando 
un segnale AF dall’uscita delFamplifìcatore 
nuovamente dall’entrata, attraverso un filtro. 


Un circuito semplificato di questo genere è 
quello illustrato in fig. 1. Per piccole varia¬ 
zioni di frequenza, come è richiesto per la FM, 
può essere ottenuta una modulazione lineare 
se un circuito di questo genere è collegato in 
derivazione ad un circuito oscillatore in paral¬ 
lelo e la g m della valvola amplilicatri ce è va¬ 
riata linearmente rispetto alla frequenza mo¬ 
dulante applicata. Un modulatore di questo ge¬ 
nere, più che modulatore a reattanza, dovrebbe 
essere chiamato modulatore a suscettanza, in 
quanto si viene ad avere una variazione lineare 
della suscettanza. 

In fig. 2 è illustrato invece l’effettivo circuito 
elettrico di un cristallo di quarzo, munito delle 
piastre, in prossimità della frequenza di riso¬ 
nanza. Come si vede, esso è composto da un.cir- 
circuito risonante in serie Le, Cc ed Re, in pa¬ 
rallelo con una capacità Cp. Il circuito riso¬ 
nante in serie è l’effetto elettrico dovuto alla 
risonanza meccanica della lamina di quarzo in 
unione alle sue proprietà piezoelettriche. Cp è 
l’ordinaria capacità distribuita. Ignorando per 
il momento Cp, osserviamo che ci veniamo a 
trovare di fronte ad un circuito in serie, (men¬ 
tre avremmo avuto bisogno di un circuito in 
parallelo), e la cui impedenza in ogni caso è 


completamente inadatta. Una nota proprietà del¬ 
le linee ad 1/4 d’onda, e dei circuiti equiva¬ 
lenti, è che la suscettanza misurata ad una cop¬ 
pia di terminali è proporzionale all’impedenza 
collegata all’altra coppia: i circuiti in serie 
vengono così trasformati, o « invertiti », in 
circuiti in parallelo. Pertanto il circuito equi¬ 
valente in serie del cristallo della fig. 2 può 
venire invertito, mediante un circuito equiva¬ 
lente ad una linea ad 1/4 d’onda, fig. 4, dove 
Cp viene incluso come parte della capacità 
adiacente della fig. 3. 

L’inversione operata dal circuito equivalente 
del circuito 1/4 d’onda è sempre accurata, ma 
quando la frequenza varia, il filtro, che è fisso, 
cessa di essere un filtro al/4 d’onda e intro¬ 
duce quindi una certa distorsione. Tuttavia, per 
piccole variazioni dell’ordine del più o meno 
1 o 2 parti su mille, che è tutto quanto 
noi abbisognarne, l’approssimazione risultante 
da questo circuito è sufficientemente buona. Si 
è trovato che una variazione della capacitanza 
in parallelo Cp produce una distorsione di se¬ 
conda armonica, di segno dipendente dalla di¬ 
rezione dell’errore ; in questa maniera anche 
le altre distorsioni che potrebbero prodursi 
nel sistema possono essere bilanciate, benché 
in pratica ciò non sia mai necessario. Variando 
l’altro condensatore non si fa altro che varia¬ 
re la suscettanza del modulatore e si ottiene 
una variazione della portante linearmente Con 
la capacitanza; si noti che variazioni di fre¬ 
quenza ottenute per questa via non causano 
nessuna variazione del valore dell’impedenza 
dinamica del circuito R’. 

Una precauzione è indispensabile. Occorre 
assicurarsi che la reazione dell’oscillatore sia 
inferiore alla frequenza di risonanza del filtro 
a 1/4 d’onda che alla frequenza del cristallo. 

Un’altro problema da prendere in esame è 
quello relativo alla deviazione. Là massima de¬ 
viazione ottenibile è limitata dalla stabilità di 
frequenza, dalla distorsione e dalla capienza del 
modulatore. In un modello installato nella sta¬ 
zione di Wrotham della BBC, il valore di C’ 
(fig. 4) è dell’ordine di 0,01 micro-F a 38,033 
MHz. Per una modulazione di -r- 1 parte su 
1000 è richiesta una suscettanza massima di 
0,008 mho. In questo caso per un modula¬ 
tore capace di fornire 10 mÀ rms linearmente, 


ULTIMISSIME 

Roma, 13 ottobre. 

Con inconsueta rapidità, nella seduta 
antimeridiana odierna la Camera ha af¬ 
frontato e concluso l’esame del bilancio 
delle Poste e Telecomunicazioni. 

Il ministro Spataro, dopo aver sotto- 
lineato che questo bilancio è in pareg¬ 
gio, ha illustrato i miglioramenti conse¬ 
guiti in ogni settore. Ha poi annunciato 
che, per migliorare i collegamenti tele¬ 
fonici a grande distanza, si sta creando 
una rete di circuiti celeri, e che è pre¬ 
vista l’istituzione del servizio telefonico, 
con chiamata diretta, dalle stazioni ferro¬ 
viarie verso le principali città d’Italia. 

Inoltre, è in corso di allestimento il 
Centro radio nazionale, destinato a so¬ 
stituire quello di Coltano distrutto dalla 
guerra. Centro che comprenderà i com¬ 
plessi necessari ad espletare il servizio 
marittimo a distanza e con punti fissi, 
compresa la Somalia. 

L’oratore ha infine informato che è 
già stato approvato un progetto di im¬ 
pianti televisivi, con stazioni trasmitten¬ 
ti a Torino, Milano, Monte Penice ed 
una stazione autonoma a Roma. 


l’ampiezza dell’oscillatore deve essere tenuta al 
di sotto dei 2,3 V. Nell’apparecchiatura in og¬ 
getto essa è limitata a circa 1 volt rms mediante 
un sistema automatico del controllo del livello, 
simile al circuito AGC. Questo dispositivo pre¬ 
senta anche il vantaggio di sopprimere qualun¬ 
que modulazione di ampiezza che potrebbe in¬ 
sorgere da un’imperfezione del circuito. 

Un’altro problema è quello relativo alla sta¬ 
bilità della portante. Le instabilità dovute al¬ 
l’oscillatore stesso sono trascurabili quando 
viene usato un cristallo a basso coefficiente di 
temperatura, ma possono manifestarsi instabi¬ 
lità dovute al modulatore. La prima e più con¬ 
sigliabile precauzione è quella di usare un mo- 



Fig. 1 — Semplice circuito a reattanza. 
Fig. 2 — Effettivo circuito elettrico di un 
cristallo in prossimità della risonanza. 


Fig. 3 — Circuito equivalente ad una 
linea ad un quarto d'onda. 

Fig. 4 — Circuito equivalente di un cri¬ 
stallo e di un filtro ad un quarto d'onda. 
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dulatore bilanciato in maniera che variazioni 
nella tensione di accensione, per esempio, cau¬ 
sino effetti approssimativamente uguali ed op¬ 
posti. La seconda precauzione consiste nel sce¬ 
gliere valvole con una quanto possibile carat¬ 
teristica lineare di g m rispetto Eg in prossi¬ 
mità dell’estremità bassa della curva. La terza 
precauzione infine consiste nello scegliere val¬ 
vole la cui mutua conduttanza non vari eccessi¬ 
vamente quando varia la temperatura del ca¬ 
todo. Il tipo di valvola che risponde egregia¬ 
mente a questi requisiti è il tipo Mullard 
EF37A. Purtroppo la variazione della mutua 
conduttanza ottenibile da una coppia di queste 
valvole non è sufficiente ed è necessario al¬ 
lora ricorrere ad una valvola amplificatrice. 
Quest’ ultima non ha nessuna influenza sulla 
stabilità della frequenza centrale e quindi non 
si ha alcuna limitazione nella scelta del tipo. 
In^ figura 5 è illustrato un circuito alquanto 
più complesso di quello illustrato in fig. 1, 
ma che lavora sullo stesso principio gene¬ 
rale. Il segnale AF è inviato alle valvole 
modulatoci attraverso un trasformatore di 


fase: una di esse è alimentata in fase con l’u¬ 
scita dell’oscillatore e l’altra in opposizione. Il 
condensatore C costituisce il carico comune e 
in unione alle elevate impedenze anodiche del¬ 
le valvole produce uno sfasamento di circa 190°. 
In assenza di modulazione, presumendo un bi¬ 
lanciamento perfetto, la tensione ai capi di C 
è zero e la frequenza non viene quindi variata; 
quando il bilanciamento viene invece turbato 
dalla modulazione, la corrente predomina in 
un senso o nell’altro a seconda quale delle due 
valvole predomini. 

Il condensatore C è reso variabile per il con¬ 
trollo della deviazione (deviazione in kHz per 
volt del segnale d’entrata). Un capo del tra¬ 
sformatore di fase viene collegato alla griglia 
dell’oscillatore allo scopo di ottenere la desi¬ 
derata reazione. 

Benché il sistema € FMQ » sia stato proget¬ 
tato per uso della radiodiffusione, esso potrà 
venire usato anche per la FSK ( Frequency 
Shift Keving), per la Diversity FM (modula¬ 
zione anti-fading), per le stazioni di televisione 
e per molte altre applicazioni. 




Se sul mercato si trovano numerosi tipi di 
ricevitori portatili, il ricevitore tascabile è an¬ 
cora una cosa fuori dal comune. 

Descriviamo qui un apparecchio costruito e 
messo in vendita negli Stati Uniti dalla Privai - 
Ear, che è in grado di ricevere stazioni entro 
un raggio di un’ottantina di chilometri, che 
copre tutta la gamma delle onde medie e che 
dà la possibilità di eseguire l’ascolto senza di¬ 
sturbare le persone vicine. 

Il circuito, illustrato in figura, mostra come 
i mezzi impiegati siano molto semplici. Ven¬ 
gono usate infatti due sole valvole subminiatu- 
xa 2E31 e un rivelatore a cristallo di germanio. 
Il circuito è del tipo reflex. 

Il segnale viene captato da un’antenna tele¬ 
scopica che si estende per circa 45 cm; l’appa¬ 
recchio viene automaticamente acceso quando 
l’antenna viene estratta. Il segnale in arrivo, 
accordato da LI ed L2, viene amplificato dalla 
prima 2E31, viene rettificato dal diodo 1N60 o 
1N34 e viene quindi nuovamente immesso alla 
2E3I. Di qui, attraverso un filtro RC, viene 
inviato alla seconda 2E31, che è la finale di BF. 

Il circuito, come si è detto, è del tipo reflex, 
infatti la prima 2E3I agisce sia come amplifi¬ 
catrice di AF, sia come amplificatrice di BF. 
In questo caso particolare non si ricorre alla 
reazione, ma il segnale amplificato in AF viene 
inviato nuovamente alla griglia della prima 


2E31 attraverso il filtro Cl, RI ed R2. Il cir¬ 
cuito potrebbe essere critico in quanto sia il 
segnale AF che il segnale rettificato BF vengo¬ 
no inviati alla stessa valvola. Teoricamente il 
circuito può divenire instabile se la compo¬ 
nente BF sovraccarica la valvola, ma ciò non 
accade nel caso in oggetto. 

La gamma coperta va da 600 a 1500 kHz. E’ 
impiegato l’accordo a permeabilità variabile che 
elimina la necessità di usare un condensatore 

{continua a pag. 40) 
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E’ FACILE RIPARARE UN 


ALTOPARLANTE 


Oggigiorno si ritiene necessario riparare molti 
componenti che un giorno venivano senz’altro 
sostituiti. Tra questi si trovano gli altoparlanti 
i quali possono venire riparati con relativa fa¬ 
cilità, contrariamente a quanto molti credono. 

L’abilità di eseguire queste riparazioni può 
essere acquisita con una breve pratica. Par¬ 
tendo dalla considerazione che il cono dell’al¬ 
toparlante nella peggiore delle ipotesi dovrà 
venire sostituito, nulla si rischia a tentare la 
riparazione. 

Il vero segreto del successo di queste ripa¬ 
razioni consiste nel cemento adoperato. Esso 
viene generalmente acquistato in uno stato mol¬ 
to denso e, quando diviene secco, assume una 
colorazione biancastra e diviene di consistenza 
fragile. Diluendo questo cemento con un sol¬ 
vente, in maniera da dargli una consistenza più 
acquosa, si possono ottenere invece buoni ri¬ 
sultati. Il punto di diluizione più opportuno si 
può determinare facilmente facendo una prova 
su un vecchio cono. Il cemento, una volta secco, 
deve rimanere trasparente; se diviene bianca¬ 
stro vorrà dire che è ancora troppo denso. 

Dovendo riparare piccolissimi strappi, non 
sarà necessario togliere il cono dal cestello ; 
ciò è invece necessario se gli strappi sono di 
una certa entità. In primo luogo si dissalde¬ 
ranno i capi della bobina mobile. Se l’altopar- 
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lante, come nei vecchi tipi, è provvisto di ra¬ 
gno esterno anteriore, basterà togliere la vite 
di centraggio. Viceversa se il ragno è posterio¬ 
re bisognerà scollarlo dal cestello mediante del 
solvente, che verrà abbondantemente pennellato 
in corrispondenza dell’incollatura, facendo at¬ 
tenzione di non intaccare l’incollatura del ra¬ 
gno con il cono. 

Per staccare il cono dal bordo, converrà ta¬ 
gliarlo il più esternamente possibile mediante 
una lametta da rasoio. Se questo sistema non è 
proprio professionale, almeno esso presenta il 
vantaggio di evitare ulteriori strappi al cono ; 
infatti praticamente è impossibile staccare di¬ 
versamente il cono dell’altoparlante. Ciò fatto 
si cercherà di estrarre il cono ; in questa ope¬ 
razione si procederà con molta cautela perchè 
sia il ragno, sia i bordi del cono potrebbero 
essere ancora in qualche punto attaccati al 
cestello. 

Si tratta ora di liberare le espansioni polari 
da impurità che vi si fossero depositate, specie 
dalla limatura di ferro. Conviene adoperare allo 
scopo un getto di aria compressa. 

Si potrà quindi procedere alla riparazione del 
cono., I piccoli strappi verranno riparati sem¬ 
plicemente mediante una goccia di cemento. 

(continua a pag. 40 ) 
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SOSTITUISCE IL WATTMETRO ( G.L.Gar - 
viri) — Utile e facile a costruirsi è questo 
wattmetro che misura il consumo dei ricevitori, 
degli amplificatori e degli altri apparecchi ali¬ 
mentati in CA, Paragonando le letture eseguite 
con lo strumento con i dati forniti dal costrut¬ 
tore si potranno trovare cortocircuiti e sovrac¬ 
carichi. 

Se la maggior parte dei tecnici non dispon¬ 
gono di un amperometro in CA, essi invece 
dispongono senz’altro di un voltmetro CA. 

Si riesumerà dal cassetto del materiale fuori 
uso un trasformatore d’uscita con secondario a 
bassa impedenza e, seguendo il circuito della 
figura, si collegherà sul secondario una presa 
volante (AC Recepirtele) ed una spina (Plug). 
Il primario verrà shuntato mediante una re¬ 
sistenza da 0,1 M-ohm, ed in parallelo ad esso 
verrà collegato anche un voltmetro da 500 o 
1000 volt fondo scala. 

Quando la spina del ricevitore verrà inserita 
nella presa volante, lo strumento indicherà una 
certa tensione. Il dispositivo verrà tarato con 
facilità inserendo nella presa delle lampade 
aventi consumi diversi e prendendo nota del¬ 
le tensioni che lo strumento man mano indi¬ 
cherà. Se il secondario dispone di diverse pre¬ 
se ci si servirà di quella in corrispondenza del¬ 
la quale lo strumento indichi 100 volt con una 
lampada da 100 watt. 

Eseguito un certo numero di determinazioni, 
sarà facile costituire un grafico o compilare 
delle tabelle. 

Per eseguire il controllo di un apparecchio 
si dovrà inserire la spina nella presa e si atten¬ 
derà che le valvole raggiungano la temperatu¬ 
ra di lavoro. Si prenderà nota dei watt consu¬ 
mati e li si raffronterà con i dati fomiti dal 
costruttore. Condensatori di filtro in corto in 



Un dispositivo atto alla misura delle inten-, 
sita CA, e quindi della potenza assorbita. 


un ricevitore o in un amplificatore causeranno 
un non indifferente aumento del consumo, men¬ 
tre trasformatori aperti, resistenze interrotte, 
ecc., causeranno invece una diminuzione del 
consumo. Qna eccessiva corrente in un motore 
starà ad indicare che probabilmente vi è un 
cortocircuito nelle spire oppure che il carico è 
troppo grande. 

RADIODIFFUSIONE DOMESTICA ( Ambro - 
se Fischer) — E facile convertire un normale 
ricevitore supereterodina in un trasmettitore a 
piccolo raggio. Si staccherà il primario del tra¬ 
sformatore d’uscita dalla valvola finale, si col¬ 
legherà a massa un capo e l’altro al cursore 
del potenziometro del volume. Il secondario di 
un normale trasformatore intervalvolare verrà 
collegato in serie con la placca dell’oscillatore 
o alla griglia anodica della valvola convertitri¬ 
ce, mentre il primario dello stesso trasforma¬ 
tore verrà collegato fra il -f- AT e la placca 
della valvola finale BF. / 

Con questa disposizione l’altoparlante viene 
a funzionare da microfono. L’indice della scala 
parlante verrà regolato ad una frequenza di 475 
kHz (valore di MF) inferiore a quella sulla 
quale si vuole trasmettere. 

Si potrà naturalmente prevedere un commu¬ 
tatore che permetta di usare l’apparecchio sia 
come ricevitore che come trasmettitore. 
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Qualunque radioricevitore può venire trasfor¬ 
mato in un radiodiffusore a pìccolo raggio 
con questa semplice trasformazione. 
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LE VR OSCILLANO ( Rujus P. Turner, K6AI ) 
— Quando una valvola stabilizzatrice di ten¬ 
sione VR entra in oscillazione il tecnico di 
solito mette l’occhio sulla capacità (general¬ 
mente 0,1 micro-F) disposta nel circuito stabi¬ 
lizzatore. Questa capacità, in parallelo con la 
valvola VR e la resistenza limitatrice R, costi¬ 
tuisce un circuito a rilassazione. Togliendo la 
capacità, o qualche volta solo abbassando il suo 
valore, le oscillazioni scompaiono. 

Questo tipo di oscillazione è molto comune 
quando la resistenza R non è del valore appro¬ 
priato o quando la tensione CC viene variata. 
In ogni caso essa sta ad indicare che la resi¬ 
stenza limitatrice non è esattamente regolata 
per una determinata tensione CC di entrata. 

ADATTAMENTO D’IMPEDENZA AUTO¬ 
MATICO (A. L. Munzig) — I vari sistemi di 
adattamento d’impedenza, stubs, Q-bars , Delta- 
match, T-match hanno lo scopo di adattare l’im¬ 
pedenza delle linee di trasmissione all’antenna 
ed aversi allo stesso tempo un basso rapporto 
di onde stazionarie. Con tutti questi sistemi pe¬ 
rò la banda di frequenza utilizzabile è molto 


eseguire l’adattamento d’impedenza. La DI co¬ 
stituisce la spaziatura esistente tra i conduttori 
della linea di trasmissione, mentre la distanza 
D2 è quella sufficiente ad evitare la formazione 
di scariche. Nelle antenne riceventi e in quelle 
trasmittenti per trasmettitori di bassa potenza, 
D2 sarà rappresentata dall’isolamento di due 
conduttori avvolti assieme. Per trasmettitori da 
500 o 1Ó00 W, D2 sarà approssimativamente di 
3 mm. L’Autore ha usato un cavo coassiale da 
72 ohm per la sezione ad. 1/4 d’onda. I condut¬ 
tori interni furono collegati all’antenna e quelli 
esterni alla linea di trasmissione. In quésto caso 
D2 è rappresentata dalla spaziatura esistente fra 
i conduttori del cavo coassiale e DI è regolata 
in maniera tale che i conduttori esterni presen¬ 
tino la stessa impedenza della linea di trasmis¬ 
sione. In altri casi l’adattatore d’impedenza sarà 
costituito con filo avente lo stesso diametro e la 
stessa spaziatura della linea di trasmissione. 

Questo sistema è stato usato per alimentare 
antenne aventi oltre sei elementi riflettori. Il 
rapporto di onde stazionarie per un’antenna 
progettata per 100 MHz cadeva da 3 : 1 a 150 
MHz alila 200 e saliva ad appena 1,6 : 1 a 
250 MHz. Ciò mostra come le antenne proget¬ 
tate per frequenze più basse possono venire 
usate a frequenze considerevolmente più alte. 

IL PHOTO TIMER ( Question Box ) — Non 
esiste in italiano l’equivalente photo-timer; si 
tratta di un apparecchio destinato ad essere 
usato nei laboratori fotografici per regolare l’e¬ 
sposizione del materiale sensibile. Esso è in 


limitata e l’antenna non lavora efficacemente su 
armoniche se non vengono eseguite di volta in 
volta regolazioni sul sistema di adattamento. 

Il sistema che si descrive serve invece ad 
adattare qualunque linea bilanciata ad antenne 
aventi resistenza di radiazione di qualunque va¬ 
lore. Un’antenna progettata per gli 80 metri 
lavora egualmente bene sui 40, sui 20 e sulle 
altre armoniche; l’unica differenza risiede solo 
nel diagramma d’irradiazione. 

Nella figura sono illustrati due metodi per 



I normali sistemi di adattamento d'impedenza 
delle linee alle antenne presentano notevoli 
svantaggi, che sono eliminati con il sistema 
descrìtto. 
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effetti un relè elettronico a tempo, e il tempo 
può venire regolato nel caso in oggetto da 0,1 
secondi a 101 secondi, a scatti decimali di 0,1 
secondi. Per ottenere una elevata accuratezza le 
resistenze del circuito regolatore del tempo de¬ 
vono avere una precisione del 5 %, o maggiore. 
Il tempo può venire regolato mediante tre se¬ 
lettori (Si, S2, S3). 

La calibrazione verrà eseguita sulla scala 
0 -100 secondi usando per la misura del tempo 
un cronometro. Se l’intervallo di tempo otte¬ 
nuto è maggiore, si aumenterà RI e si diminui¬ 
rà R2, mentre se è troppo breve si aumenterà 
R2 e si diminuirà RI. Leggeri ritocchi nella 
calibrazione possono essere eseguiti variando 
la tensione della molla del relè. Si tenga ben 
presente che la precisione del dispositivo di¬ 
pende in gran parte dalla stabilità della rete 
di alimentazione. 

Ciascuna resistenza del selettore SI sarà di 
2,2 M-ohm, quelle di S2 di 0,22 M-ohm e quelle 
di S3 di 22 k-ohm. 

WATTMETRO DI EMERGENZA {W. S. 
Kernper ) — Si descrive qui un adattatore, si¬ 
mile a quello descritto precedentemente, col 
quale è possibile eseguire misure in corrente 
alternata. 

Il circuito è illustrato nella figura. 

Esso è costituito in effetti da una resistenza 
a filo da 1 ohm disposta in serie ad un capo 
della linea di alimentazione. In derivazione a 
questa resistenza sono stati previsti due mor¬ 
setti, ai quali verrà collegato lo strumento per 
misurare la caduta di potenziale che si forma. 
Usando una resistenza da 1 ohm, le letture sul¬ 
la scala del voltmetro CA verranno effettuaté 
direttamente in ampère, senza dover usare gra¬ 
fici o tabelle di taratura. Per conoscere il con¬ 
sumo in watt, sarà semplicemente necessario 
eseguire il quadrato della lettura effettuata, se¬ 
condo la formula E2/R. Usando una resistenza 
da 10 watt si può eseguire letture fino a poco 
più di 3 A. 

La reattanza di una resistenza a filo da 1 ohm 
a frequenza rete può essere trascurata. 

CONDENSATORI DI PIATTINA {Edwin 
Bohr). — Chi lavora con le frequenze più ele- 
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Un wattmetro CA può rendere servigi impa¬ 
gabili in un laboratorio. Ecco una maniera 
semplicissima per realizzarlo. 
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Un pezzo di piattina può divenire un ottimo 
condensatore di capacità desiderata e per di 
più con un elevato isolamento. 


vate si trova frequentemente di fronte alla ne¬ 
cessità di disporre di piccole capacità, talora di 
valore inconsueto e talora anche con un eleva¬ 
to isolamento. Diamo a questi la possibilità di 
costruirsi rapidamente e facilmente condensa- 
tori di qualunque valore voluto, con basse per¬ 
dite ed elevato isolamento adoperando della 
piattina isolata in politene. 

Una piattina da 300 ohm ha una capacità di 
0,5 pF per inch (0,2 pF per metro), mentre 
quella da 150 ohm ha una capacità di 0,835 pF 
per inch (0,33 pF per metro). Una capacità di 
valore desiderato può essere ottenuta tagliando 
la linea della lunghezza richiesta; per ottenere 
però valori molto precisi, la linea dovrà essere 
tagliata leggermente più lunga e quindi man 
mano accorciata sino ad ottenere l’esatto va¬ 
lore desiderato. 

NUOVO CIRCUITO BFO. — Qualunque ra- 
dioricevitore può essere facilmente adattato alla 
ricezione della telegrafia, ricorrendo al sem¬ 
plice circuito di BFO (beat frequency oscilla- 
tor) che viene impiegato nel ricevitore Halli- 
crafter S - 38B. 

La modifica consiste nel montare una resi¬ 
stenza da 470 ohm ed un deviatore a pallina, 


ifampl ift todet 



Questo BFO è veramente semplice e può 
essere applicato a qualunque ricevitore. 
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secondo come indicato in circuito. Quando 
il deviatore si trova nella posizione CW (gra¬ 
fia), l’amplificatore di MF entra in oscillazione 
a causa della reazione causata da CI e C2 m 
serie. Il CAV viene messo a massa attraverso la 
resistenza da 470 ohm ad evitare che le oscil¬ 
lazioni, aumentando la tensione CAV, diminui¬ 
scano il guadagno del ricevitore. Nella posi¬ 
zione PHONE (fonia) CI e C2 vengono messi 
a massa nel loro punto di giunzione ed il ri¬ 
cevitore lavora quindi normalmente. 

CI e C2 saranno due condensatori ceramici 
da 1 pF o potranno essere costituiti da un paio 
di spire di filo isolato intrecciato con i colle¬ 
gamenti di placca e di griglia della valvola 

di MF. 

INTERUTTORE ACUSTICO. — I relè acu¬ 
stici hanno molte applicazioni: dispositivi di 
allarme, dispositivi automatici ascolto-trasmis¬ 
sione sia per gli intercoms che per i trasmetti¬ 
tori radiotelefonici, ecc,ecc. Molti circuiti di 
questo tipo richiedono l’impiego di tre o più 
valvole, mentre il circuito che si presenta, ri¬ 
cavato dalla rivista inglese Radio Constructor , 
richiede una sola valvola. Viene impiegato un 
doppio diodo-triodo (come una 6Q7 o una 
6AT6), unitamente ad un microfono a carbone 
con trasformatore microfonico ad elevato rap¬ 
porto. L’uscita amplificata del microfono appa¬ 
re ai capi dell’impedenza BF, che costituisce il 
carico anodico della valvola e la tensione viene 
quindi inviata alle placche del diodo, dove svi¬ 
luppa una tensione negativa ai capi della resi¬ 
stenza di carico RI. Questa tensione carica Cl 


e polarizza la griglia del triodo, al punto che 
la corrente anodica diminuisce sino a disatti¬ 
vare il relè. 

Quando il rumore che ha prodotto questo 
stato di cose cessa, la carica di Cl diminuisce, 
la corrente anodica aumenta ed il relè si attiva. 

La costante di tempo del circuito dipende 
dai valori di Cl ed RI : aumentando questi 
valori, aumenta anche la costante di tempo. Il 
controllo della sensibilità viene regolato in 
maniera che il normale rumore ambiente non 
faccia entrare in azione il relè. R2 è invece 
regolato al punto che il relè sia appena attratto 
senza segnale in entrata al microfono. 



Il relè acustico è un dispositivo che si presta 
a numerose applicazioni pratiche. Il tipo che 
si descrive è particolarmente semplice. 
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A tutto il 5 ottobre i sottoelencati OM ci 
hanno inoltrato richiesta per il rilascio del Cer¬ 
tificato WA1 per 1? banda dei 7 MHz. 

1. Ing. Roberto Ognibene, ilIR, il 4 aprile 
1951 

2. Sig. Alfonso Porretta, ilAMU, il 25 mag¬ 
gio 1951 

3. Sig. L. Vittorio Lanari, ilBPW, il 31 mag¬ 
gio 1951 

4. Sig. Antonio Soldoni, ilWKJ, il 1 giugno 
1951 

5. Sig. Angelo Antonelli, ilBKF, il 26 giugno 
1951 

6. Sig. Biagio Scarpaleggia, ilSFN, il 27 lu¬ 
glio 1951 

7. Sig. Giovanni Camauli, ilRC, il 28 agosto 
1951 

8. Sig. Gianni Galli, ilCSP, il 3 settembre 
1951 

9. Prof. Luigi De Nisco, ilMGG, il 27 settem¬ 
bre 1951 

10. Rag. Giorgio Casagrande, ilCSC, il 28 set¬ 
tembre 1951 

Eseguito l’esame delle QSL allegate, si è 
provveduto all’invio dei certificati agli inte¬ 
ressati. 

Finora non ci è pervenuta nessùna richiesta 
per il rilascio del Certificato WAÌ per le altre 
bande dilettantistiche e ciò, evidentemente, per¬ 
chè le difficoltà di collegamento con stazioni 
trovantesi a distanze così variabili sono mag¬ 
giori su queste bande per gli OM italiani, spe¬ 
cie per quelle di frequenza più elevata. Per gli 
stranieri è invece relativamente facile lavora¬ 
re le 18 regioni italiane sui 14 o sui 28 MHz, 
mentre lo è meno sui 7 e sui 3,5 MHz. La 
mancanza di una banda dei 50 MHz in Italia 
toglie agli OM la possibilità di cimentarsi sulle 
più alte frequenze, in quanto le bande dei 144 
e dei 430 MHz risultano assolutamente inadatte 
per le maggiori distanze. 

Molti ci hanno scritto per avere alcuni chia¬ 


rimenti. A questi, ed agli altri che avessero dei 
dubbi rispondiamo, per brevità, su queste pa¬ 
gine. 

Anzitutto, per la regione triestina, è valido 
il prefisso II, oltre a quelli AG2 ed MF2. 

Alcuni hanno osservato che non tutte le re° 
gioni italiane sono rappresentate. Possiamo as¬ 
sicurare il contrario, e lo dimostrano i dieci 
certificati finora rilasciati. 

Molti ci chiedono se anche gli OM italiani 
devono allegare alla richiesta i tre coupons di 
risposta. No, non è necessario che l’importo 
sia versato sotto forma di coupons, anzi è pre¬ 
feribile che il versamento (che serve alla par¬ 
ziale copertura delle spese postali e di segre¬ 
teria) sia effettuato sul nostro Conto Corrente 
Postale (CCP 3/26666 intestato a Selezione Ra- 
dio-Milano), mediante vaglia postale, assegno 
circolare o anche allegando dei francobolli. 
L’importo da versare è in ogni caso equivalen¬ 
te a tre affrancature ordinarie per l’estero, (at¬ 
tualmente di L. 60, quindi in tutto L. 180). 
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Il Signal Slicer è un completo adattatore per 
convertire un normale ricevitore, con MF di 
450-500 kHz, in un ricevitore SSB. Il sistema 
utilizza un filtro di sfasamento, come quello 
per il trasmettitore SSB Jr., descritto sul Ham 
News , Voi. 5, N. 6. 

11 Signal Slicer utilizza soltanto quattro val¬ 
vole doppie e non ha un circuito di sincroniz¬ 
zazione con la portante. Collegato ad un nor¬ 
male ricevitore professionale esso permette di 
ottenere una ricezione con un massimo del 
50 % del QRM che si avrebbe con segnali AM 
o modulati di fase. Gli stessi vantaggi si hanno 
per la ricezione telegrafica ed il Signal Slicer 
supplisce al segnale di eterodinaggio, in ma¬ 
niera che il BFO non risulta più necessario. 

Con questo adattatore è possibile un’effettiva 
ricezione di un unico segnale in telegrafia. 

Nella ricezione di segnali con banda laterale 
unica, questo adattatore ricostruisce l’onda 
portante. Scegliendo, mediante un commuta¬ 
tore, l’appropriata banda laterale, viene udita 
la modulazione. 

Benché non sia strettamente necessario ado- 


GN AL 
SLICER " 

UN ADATTATORE PER LA 
RICEZIONE DEI SEGNALI 
AM, NBFM, CW E SSB. 
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mentati anche dai segnali provenienti dall’am¬ 
plificatore MF del ricevitore, in unione al 
quale è usato l’adattatore. Le uscite del de¬ 
modulatore sono inviate al doppio triodo V3 
che a sua volta fa capo a due filtri di sfasa¬ 
mento ( Milieu N .75012 o equivalenti). 

Le uscite dei filtri di sfasamento vengono ap¬ 
plicate alle due sezioni triodiche di V4, e di 
qui ad un circuito costituito dalle resistenze 
da R15 ad R20. Quindi il segnale, attraverso 
un commutatore, viene inviato alTamplifica- 
tore BF, costituito dalla rimanente sezione di 
Vi. Mediante questo commutatore è possibile 
scegliere la banda laterale desiderata; riferen¬ 
doci al circuito di fig. 1, le posizioni 1 e 2 del 
commutatore Si sono le posizioni che corri¬ 
spondono alle due bande laterali, mentre la 
posizione 3 è quella di normale funzionamento 
del ricevitore. 

Il Signal Slicer è di semplice costruzione, 
specialmente se come filtro di sfasamento vie¬ 
ne usato un filtro del commercio. L’apparec¬ 
chio è costruito entro una scatola di cm 10 X 
12,5 X 15; alcuni componenti sono montati su 
una delle piastre di 12,5 X 15 cm. 

Osservando il circuito, illustrato in fig. 1, 
notiamo che vi sono due gruppi di compo¬ 


nenti contenuti entro una linea tratteggiata; 
questi componenti sono quelli che sono mon¬ 
tati sulla scatola vera e propria. 

Tutti gli altri componenti sono montati su 
una delle due piastre, compreso il filtro di sfa¬ 
samento che è indicato in circuito con « P. S. 
Network ». Si noti che vi sono alcuni collega- 
menti, relativi ai componenti contenuti nelle 
linee tratteggiate, in corrispondenza dei quali 
è marcato un cerchio con un punto entro di 
esso; di questi punti ve n’è dieci ed essi rap¬ 
presentano i collegamenti che devono essere 
eseguiti quando la filatura sia della scatola, sia 
della piastra, sia stata completata, e si tratti di 
unire assieme le due sezioni. Ciò risulta fa¬ 
cilmente comprensibile osservando le fotogra¬ 
fie che illustrano il sistema di montaggio. 

Le induttanze Li, L2, L3 ed L4 sono rica¬ 
vate da un’impedenza AF National R-100 da 
2,5 mH costituita da 4 sezioni. Ciascuna di 
esse, di circa 420 micro-H, diventa una indut¬ 
tanza; la fig. 2 mostra come si debba proce¬ 
dere in questo caso. 

Il cavo di collegamento con il ricevitore è 
costituito da un pezzo di cavo coassiale 
RG-58/U ; la lunghezza di questo cavo sarà di: 
circa 60 cm, ma potrà essere più lungo o più 


perare uno speciale adattatore per la ricezione 
dei segnali SSB, molti dilettanti che hanno 
avuto la possibilità di udire o di usare questo 
dispositivo, ne hanno potuto apprezzare tutti i 
vantaggi. 

Il circuito completo del Signal Slicer è illu¬ 
strato in fig. 1. Come per molti altri apparec¬ 
chi descritti sul Ham News, si è cercato anche 
in questo caso di adoperare per quanto è pos¬ 
sibile componenti facilmente reperibili. 

L’alimentatore è un normale duplicatore di 
tensione con raddrizzatore al selenio ed un 
filtro a resistenza e capacità; Tunica partico¬ 
larità degna di nota è che viene usato un tra¬ 
sformatore di isolamento per semplificare i 
problemi di allacciamento con il ricevitore. 

L’adattatore in oggetto consiste essenzial¬ 
mente in due rivelatori (demodulatori) alimen¬ 
tati dai segnali ricevuti e da segnali prove¬ 
nienti da un oscillatore, che agisce come sor¬ 
gente locale della portante. Le uscite dei due 
demodulatori sono inviate ad una coppia dì 
filtri di sfasamento, le cui caratteristiche sono 
tali che la somma algebrica delle loro uscite 
è rappresentata dai segnali audio prodotti dai 
segnali MF che si trovano su un lato della fre¬ 
quenza dell’oscillatore locale, e la differenza 
algebrica consiste nei segnali audio prodotti 
dai segnali di MF che si trovano all altro lato- 
dell’oscillatore della frequenza locale. 

Una metà del doppio triodo Vi è usata come- 
oscillatore Colpitts e l’uscita è inviata alle due 
metà del doppio diodo V2, che agisce quale- 
demo dulatore. Questi demodulatori sono ali¬ 
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Come sono disposti i componenti sulla scatola. 


/:orto. In ogni caso sarà bene non superare 
una lunghezza di circa metri 1,80. 

Il cuore del Signal Slicer è costituito dal 
filtro di sfasamento. Come abbiamo accennato, 
è possibile usare il tipo costruito dalla Millen 
(N. 75012) oppure autocostruire il filtro. Con 
il tipo Millen è richiesta una leggera modifica 
onde avere i migliori risultati. Allo scopo cia¬ 
scuna delle resistenze da 0,1 M-ohm (R8 ed 
R-9) verrà derivata con una resistenza in gra¬ 
fite da 1,5 M-ohm, con una tolleranza del 5 %. 

In questo modo si viene ad adattare il fil 


Questa foto dimostra la disposizione dei componenti 
su una delle piastre laterali. 



Lro alla particolare impedenza presentata dalla 
V3 e dai circuiti associati; non occorre nes- 
sun’altra modifica o regolazione in quanto che 
il filtro è pretarato dalla Casa costruLtrice. 

Benché sia più difficoltoso, il filtro potrà 
venire realizzato dal dilettante e in questo 
caso, anche per il procedimento di taratura del 
medesimo, rimandiamo i nostri lettori alla de¬ 
scrizione dell’SSB Jr., apparsa sul N. 2/1951 
di Selezione Radio. 

È importante che le tolleranze delle resi¬ 
stenze specificate nell’elenco delle parti, siano 
quelle richieste. I compensatori dovranno es¬ 
sere di buona qualità e non dovranno variare 
la propria capacità col tempo. 

E consigliabile che per Li, L2, L3 ed L4 
venga adoperata l’impedenza National R-100; 
i risultati che si possono ottenere con altre im¬ 
pedenze sono imprevedibili. Quando è ri¬ 
chiesto, i condensatori dovranno essere del tipo 
a mica. 

A parte il procedimento di messa a punto 
del circuito di sfasamento, il Signal Slicer ri¬ 
chiede veramente poche regolazioni. 

Per collegare l’adattatore al ricevitore si pro¬ 
cederà come appresso. 

Si, toglierà il collegamento dal lato caldo del 
trasformatore di MF alle placche del diodo 
rivelatore e si interromperà il collegamento 
fra l’uscita del rivelatore ed il regolatore di 
volume di BF. La calza del cavo di collega¬ 
mento fra ricevitore ed adattatore verrà colle¬ 
gata alla massa del ricevitore e il condensato- 
tino da 10 pF verrà collegato al lato caldo del 
trasformatore di MF, in luogo delle placche dei 
diodi. 

All’uscita dell’adattatore potrà essere colle¬ 
gata una cuffia, oppure si potrà inviare il se¬ 
gnale ad un amplificatore di potenza. Si noti 
che in effetti di Signal Slicer non fa altro che 
sostituire il rivelatore esistente nel ricevitore. 

Il CAV viene ad essere disattivato, ma non 
completamente. Il comando del guadagno di 
AF diventerà quindi il comando principale del 
volume del ricevitore. 

La regolazione finale, sìa del ricevitore sia 
del Signal Slicer, verrà eseguita come indicato 
appresso. Dopo aver atteso alcuni minuti per 
il completo riscaldamento di entrambi gli ap¬ 
parecchi si inserirà la cuffia nel jack d’uscita 
(J) e si porterà il commutatore sulla posizione 
normale, ossia sulla posizione 3. Si sintoniz¬ 
zerà una stazione AM facendo avanzare conve¬ 
nientemente il comando del guadagno di AF. 

Si ritoccherà la regolazione del secondario del¬ 
l’ultimo trasformatore di MF per compensare 
eventuali disaccordi prodotti dall’interruzione 
del circuito d’entrata del Signal Slicer, Si re¬ 
goleranno i due potenziometri di bilanciamen¬ 
to (R16 ed R19) a circa metà corsa e si por¬ 
terà il commutatore dell’adattatore su una delle 
posizioni corrispondenti alle bande laterali 
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La ditta F. A. R. E. F. è lieta di annunciare che una nuova creazione si 
aggiunge alla catena dei suoi modelli : 

GEMMA 

l'apparecchio di classe 
l'apparecchio portatile 
l'apparecchio al prezzo più conve¬ 
niente 

Supereterodina a 5 valvole Rimlock 
(UCH41 - UAF42 - UAF42 - UI41 - UY41) 
2 gamme d’onda, altoparlante in Alnico V 
Tens. primarie 110, 125, 140, 160, 220 volt 
Mobile in bachelite stampata in colori: 
Amaranto, Avorio e Grigi . perla 
Dimensioni 25 x 10 x 15 cm. 

Quadrante cm. 7,5x8,2 di facile lettura 
Telaio in ferro stagnato - Variabile Philips 

Anche questo modello viene fornito su 
richiesta in scatola di montaggio. 

Illustrazione e listini prezzi a richiesta 


ORGANIZZAZIONE F - , A. R. EL F\ 

MILANO, Largo La Foppa, 6 - Tel. 63.11.58 - TORINO, Via S. Domenico, 25 - Tel. provv. 8.55.26 






cm. 16 X 91/2 x 16 


LA MODULAZIONE DI 
FREQUENZA ALLA 
PORTATA DI TUTTI ! 

t 

L’adattatore che presentiamo è a circuito super- 
rigenerativo ed è ottimo per una ricezione col 
nosiro tipo di antenna su un raggio di Km. 50 
dalla stazione trasmittente. E completo di ali¬ 
mentazione e risponde per il prezzo e per il 
rendimento alle normali esigenze, assicurando 
una ricezione senza disturbi. 

Prezzo di listino L. T7.000 


È liscilo il nuovo Catalogo Generale li 52 che spediamo dietro invio di L. 450 per rimborso spese 


M. MARCUCCI & G. 

VIA FRATELLI BRONZETTI N. 37 - MILANO - TELEFONO N. 5.27.75 
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(posizione 1 o 2), in corrispondenza delle quali 
viene attivato l’oscillatore del Signal Slicer. 

Mediante la regolazione di C19 si accorderà 
l’oscillatore sino ad ottenere battimento zero 
con la portante del segnale ricevuto. Se non 
si riuscisse ad ottenere il battimento zero si 
rimpiazzerà C18 con condensatori aventi capa¬ 
cità diverse, sino ad ottenere il battimento zero 
con C19 a circa metà corsa. 

Ora si disaccorderà il ricevitore, finche si 
udrà una nota di battimento di circa 1000 Hz; 
ciò si eseguirà effettuando il disaccordo prima 
su una banda laterale e poi sull’altra, in ma¬ 
niera da avere il segnale di eterodinaggio più 
forte. Si regolerà quindi l’appropriata resi¬ 
stenza (R16 o R19, a seconda della posizione 

Ecco come si potrà realizzare il filtro di sfasamento, 
lo stesso visto davanti e di dietro. 



del commutatore) per un minimo eterodinag¬ 
gio. Quindi si accorderà il ricevitore sull’altra 
banda laterale del segnale; si porterà il com¬ 
mutatore in corrispondenza della medesima e 
si regolerà l’altro potenziometro fino ad avere 
un mimmo di eterodinaggio. Si regolerà poi 
C23 per una ulteriore riduzione del segnale di 
eterodinaggio (ripetendo la regolazione della 
frequenza dell’oscillatore mediante C19, se è 
necessario, per mantenere la stessa nota di bat¬ 
timento). Si regolerà il potenziometro (R16 o 
R19) per una ancora maggiore diminuizione 
del segnale di eterodinaggio, si commuterà 
sulla posizione corrispondente all’altra banda 
laterale e si riaccorderà il ricevitore per una 
nota di battimento di 1000 Hz sull’altro lato 
del battimento zero e si regolerà l’altro poten¬ 
ziometro per un minimo di intensità del se¬ 
gnale di eterodinaggio. Si noterà che il minimo 
diventerà sempre più pronunciato man mano- 
che ripete il procedimento, finché C23 è re¬ 
golato nella sua posizione migliore, come in un 
ponte di bilanciamento. 

Dopo un breve periodo di familiarizzazione, 
chi impiega il Signal Slicer noterà che egli 
esegue l’ascolto quasi esclusivamente su una o* 
sull’altra delle posizioni corrispondenti alle 
bande laterali, raramente sulla posizione nor¬ 
male. Infatti, in molti casi, la ricezione dei 
segnali sia AM, che NBFM, CW, SSB sarà 
molto migliore rispetto quella ottenibile col 
metodi di ricezione convenzionali. 

Se appare un’interferenza mentre si ascolta 
una banda laterale di un segnale AM o NBFM, 
basterà commutare sull’altra banda laterale per 
eliminare l’inconveniente. 

E necessario però che il ricevitore che verri . 
usato in unione a questo adattatore abbia un 
buon band-spread e, sopratutto, un’eccellente 
stabilità. Si noterà che alcuni segnali non ver¬ 
ranno avvantaggiati dall’uso del Signal Slicer 
e ciò perchè i segnali stessi sono cattivi all’o¬ 
rigine; allo stesso modo il ricevitore potrà 
rivelarsi inadatto. E’ logico non aspettarsi che 
il Signal Slicer migliori i segnali difettosi o 
i ricevitori instabili. 

In generale conviene lavorare con basso li¬ 
vello di guadagno AF, tale da avere un con¬ 
fortevole segnale di BF; un ricevitore sovrac¬ 
caricato lavora male, come un trasmettitore 
sovraccaricato. 

Il filtro a cristallo del ricevitore verrà usato 
nella solita maniera. 

V alori : 

Cl, C2 - 100 pF, mica o ceramico, 5 %. 

C3, C4 - 100 pF, mica o ceramico, 5 %. 

C5, C6 - 0,01 micro-F, mica, carta o ceramico» 
C7 - 2430 jpF (2000 pF mica, 5 %, con compen- 
satore in parallelo da 170-780 pF). 

C8 - 4860 pF ( 4300 pF mica, 5 °fo, con compen¬ 
satore in parallelo da 50-380 pF). 
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RIMLOCK 

Mollette di contatto : Lega 

al «Berillo» 


ESPORTAZIONE 
lo tutta Europa ed io D. S. A. 
Forai (ore della Spett. Philips 

Esecuzione materiale isolante: 
TANGENDELTA 



N O VA L 

9 oiedini 


M I NIATU R E 

7 piedini 


Primaria fabbrica europea di supporti ^ per valvole radiofoniche 

G. GAMBA & Co. • MILANO 

Sede: Via G. Dezza, 47 - Telefono N. 44.330 - 44.321 
Stabilimenti: MILANO - Via G. Dezza, 47 - BREMBILLA (Bergamo) 


OFFERTA D’ ECCEZION si! 


M ATER IALE DI CALITE: 

Bobine ad alette diam. 32 inni ..L. 100 

Bobine diam. 50 mm (x 85).» 300 

Bobine diam. 75 mm ( X HO) a gabbia ..» 350 

Stand-off (supporti conici sagomati).» 100 

Boccolone con spina . » 50 

Ancoraggi con tre pagliette.» 10 

Zoccoli per valvole 811, ecc. ............. » 650 

MODULATORI RB-30 » 1700 


Avviso importante : 

Il materiale, proveniente dal surplus è nuovo. I modulatori RB-30 sono forniti senza 
valvole e senza pannelli, in ottime condizioni. Solò per il materiale ceramico, e solo 
per forti quantitativi, possiamo accordare degli sconti. I pagamenti è meglio vengano 
effettuati all’ordine, ma possiamo eseguire anche spedizioni contrassegno. In caso di 
esaurimento della merce gli importi relativi verranno tempestivamente restituiti. < 

Scrivere a: 

L. ALBIERO - Piazzale Sempione/ 4 - MILANO 
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CIO - 607,5 pF ( 500 pF mica, 10 'yc, con com¬ 
pensatore in parallelo da 9-180 pF). 

Cll, C14 - 0,1 micro-F, 400 V, varta. 

C12 - 0,5 micro-F, 200 V, carta. 

C13, C25 - 470 pF, mica o ceramico. 

C15, C16 - 40 micro-F, 150 V, elettrolitico. 

C17 - 4 X 20 micro-F, 450 V, elettrolitico. 

C18 - 300 pF, mica, 5 % per valori di MF del 
ricevitore compresi fra 456 e 465 kHz; 240 
pF per MF di 500 kHz. 

C19 - 50 pF, variabile. 

C20 » 3000 pF, mica, 10 %. 

C21 - 1000 pF, mica o ceramico. 

C22 - 330 pF, mica, 5 %. 

C23 - 5-50 pF, compensatore a mica. 

C24 - 10 pF, mica o ceramico. 

LI, L2, L3, L4 - v. testo. 

RI - 10 k-olim, 1/2 W, 10 %. 

R2 - 680 k-ohm, 1/2 W, 10 %. 

R3, R4 - 2 k-ohm, 1/2 W, 1%. 

R5, R6 - 7 k-ohm, 1/2 W, 1 %. 

R7, RIO - 133.300 ohm, 1/2 W, 1 %. 

R8, R9 - 94 k-ohm ( 0,1 M-ohm, 1/2 W, 1 % in 
parallelo con 1,5 M-ohm, 1/2 W, 5%). 

RII, R12, R13, R14 - 3 k-ohm, 1/2 W, 5 %. 


R15, R17, R18, R20 - 0,22 M-ohm, 1/2 W, 10 %. 
R16, R19 - 0,1 M-ohm, potènziometro. 

R21 - 5600 ohm, 1/2 W, 10 %. 

R22 - 2,2 M-ohm, 1/2 W. 

R23 - 47 k-ohm, 1 W. 

R24, R25 - 470 ohm, lf. ■ 

R26 - 400 ohm, 4 W, 10 % ( Due resistenze 200 
ohm, 2 watt, in serie). 

R27, R28 - 47 ohm, 1/2 W. 

R29, R32 - 10 k-ohm, 1/2 W. 

R30 - 1000 ohm, 1 W, 5 %. 

R31 - 1000 ohm, 1/2 W, 10 %. 

R33, R34 - 1 M-ohm, 1/2 W, 10 %. 

R35, R36 - 51 k-ohm, 1/2 W, 5 %. 

R37, R38 - 3,3 M-ohm, 1/2 W, 10 %. 

SR - Rettificatore al selenio duplicatore di 
tensione, 160 V rms, 100 mA. 

T - Trasformatore di alimentazione, secondario 
135 V rms, 75 mA e 6,3 V, 1,5 A. 

P. S. Network - Filtro Millen 75012 o tipo equi¬ 
valente autocostruito (v. testo). 


Nota: Tutti i condensatori e le resistenze, a 
meno che non sin specificato diversamente, 
dovranno avere una tolleranza massima del 

20 %. 

1 



Robert J. Garon, W6CQU 


Radio & Tel. News 
Luglio 1951 



UN TRASMETTITORE 

| 

ULTRACOMPATTO PER I 10 M. 


L’apparecchio descritto in questo articolo è 
il risultato della ricerca dell’Autore di co¬ 
struire un trasmettitore per uso mobile, pic¬ 
colo, compatto e di alto rendimento. La bassa 
potenza era considerata come condizione es¬ 
senziale per non dover limitare la durata dei 
collegamenti, ma la bassa potenza senza VFO 
costituisce la principale causa di insuccesso sul¬ 
la banda dei 10 metri, ed il VFO fu considerato 
anch’esso condizione essenziale nel progetto di 
questo apparecchio. Allo scopo di facilitare il 
QSY è stato previsto il monocomando del con¬ 
densatore variabile del VFO e dello stadio fi¬ 
nale. Due interruttori provvedono rispettiva¬ 
mente ad accendere e spegnere il trasmettitore 
e a controllare la frequenza del trasmettitore 
nel ricevitore. Sono questi tutti i comandi del 
trasmettitore e tutti sono facilmente accessibili. 

La scelta del circuito oscillatore fu oggetto 
di uno studio particolare ed infine si ricorse 
all’oscillatore Hartley, con circuito duplicatore 
in placca. 

Con una frequenza in griglia di 7 MHz ed 
una in placca di 14 MHz si semplificano i pro¬ 
blemi di duplicazione di frequenza e si ot¬ 
tiene allo stesso tempo un buon isolamento 
griglia-placca. La valvola scelta, la 6AK5, ri¬ 
sultò di eccellente stabilità ; usando compo¬ 


nenti di buona qualità nel circuito oscillante 
Fapparecchio si dimostrò stabile e non fu possi¬ 
bile misurare la deriva di frequenza con un ri¬ 
cevitore HQ129-X. L’alimentazione dell’oscilla¬ 
tore e del driver sarà, se è possibile, stabiliz¬ 
zata. La placca dell’oscillatore e quella del du¬ 
plicatore vengono accordate mediante la rego¬ 
lazione del nucleo ferromagnetico al centro 
della gamma una volta per sempre. 

La potenza dello stadio finale è di 7 ¥ e 
viene adoperata come modulatrice una 6AQ5 ; 
con 200 V di placca questa valvola fornisce 
3,5-4 W, il che consente di ottenere una mo¬ 
dulazione del 100 %. 

Il circuito di accoppiamento d’antenna la¬ 
vora bene su tutta la banda dei 10 metri. C15 
è usato per accordare il link in un sistema di 
accoppiamento in serie progettato per lavorare 
con linee dì 52 o di 72 ohm. 

Passando ad un più attento esame del cir¬ 
cuito, osserviamo che il tandem dei condensa- 
tori di accordo è costituito da una sezione da 
39 pF (Gl) e da una sezione di 15 pF (C12), 
quest’ultima disposta sul PA. La copertura di 
banda del VFO è di circa 1,15 MHz, appena un 
po’ inferiore all’ampiezza della banda fonia dei 
10 metri. Il compensatore C2 ha una capacità 
di 13 pF e serve a portare l’oscillatore sulla 
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banda dei 10 metri. C3 deve essere un con¬ 
densatore a coefficiente zero di temperatura. 

L’induttanza L2 è del tipo a permeabilità va¬ 
riabile. In nessun caso viene adoperata l’impe¬ 
denza di griglia, e ciò è reso possibile dal 
fatto che la 6AK6 provvede ad una sufficiente 
eccitazione sui 10 metri. La resistenza di gri¬ 
glia schermo ed il carico sono stati regolati 
in maniera da avere un input anodico di 7,3 Vu 
Poiché è richiesta una modulazione del 100% 
si è ricorso alla modulazione di placca. L’en 
trata del modulatore è prevista per un micro¬ 
fono a carbone a semplice bottone ; per aversi 
la necessaria tensione di polarizzazione si è 
usata una resistenza di caduta a partire dai 
6 V CC. Si è trovata inutile la resistenza sullo 
schermo, nonché il relativo condensatore di 
fuga. 

Il calcolo del trasformatore di modulazione 
è stato eseguito a partire dalle condizioni di 
lavoro prescelte e precisamente : 

Corrente dello stadio finale: 0,032 A. 

Tensione dello stadio finale: 230 V. 

Carico della 6AQ5 (classe A): 5000 ohm. 

Rapporto di trasformazione: 

230 ' 

_:_— 1,44. L’interruttore, segnato in circuito S2, attiva 

0,032 X 5000 l’oscillatore ed il driver allo scopo di control- 

Tutti i terminali fanno capo ad una presa a lare nel ricevitore il segnale del trasmettitore 

otto spinotti Jones ed i collegamenti sono durante l’operazione di accordo. L’interruttore 

quelli elencati nella tabella che segue: Si serve ad accendere e spegnere l’apparecchio. 




Circuito elettrico del trasmettitore ultracompatto, particolarmente indicato per essere installato su 
automobile. I collegamenti alla spina PL1 sono elencati nella tabella. 


TABELLA 

1. -f- 6 V CC ed ai relè. 

2. Alimentazione 4 V per microfono a 
carbone a singolo bottone. 

3. -j-150 V (stabilizzati), al ricevitore. 

4. Massa, dall’alimentazione. 

5. + 150 V (stabilizzati), dall’alimenta- 
zione. 

6. Collegando a massa questo piedino si 
pone in circuito il relè che controlla 
il dynamotor nell’alimentatore. 

7. 230 V, dall’alimentazione. 

8. Collegando a massa questo piedino 
vengono posti in circuito entrambi i 
relè. Un filo da questo piedino va al 
pulsante del microfono. 
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Valori : 


RI, R2, R3 — 50 k-ohm, 1/2 W 

R4 — 15 k-ohm, 1/2 W 

R5 — 25 k-ohm, 1/2 W 

R6 — 8200 ohm, 1/2 W 

R7 — 50 k-ohm, 1/2 W 

R8 — 250 k-ohm, 1/2 W 

CI — 30 pF, variabile (vedi testo) 

C2 2,5-13 pF, compensatore ceramico a coef¬ 
ficiente zero 

C3 — 250 pF, compensatore ceramico a coef¬ 
ficiente zero 

C4, C7, CIO — 100 pF, 500 V, ceramico 

C5, C6, C8, C9, CU — 1000 pF, 500 V, cera¬ 
mico 

02 — 2-11 pF, variabile 
CI3 — 15 pF, compensatore 


C14 — 0,03 micro-F, 600 V 

C15 — 150 pF, variabile 

06, 07 — 20 micro-F, 25 V, elettrolitico 

TI — Trasformatore microfonico 

T2 — Trasformatore di modulazione. Primario 
10 k-ohm, secondario 4 k-ohm 

RL1, RL2 — Relè 6 V CC 

LI — 14 spire filo 0,7 mm sm., presa alla quar¬ 
ta spira dal lato freddo 

L2 — 28 spire filo 0,25 mm sm., su supporto 
di 9 mm di diametro con nucleo ferro- 
magnetico. 

L3 — 14 spire filo 0,25 mm sm., su supporto 
di 9 mm di diametro con nucleo ferro- 
magnetico 

L4 — 8 spire, 25 mm di diametro, lunghezza 
25 mm. 
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E' facile riparare un 
ALTOPARLANTE 


(Continua da pag, 24) 

Più difficile la riparazione degli strappi più 
grandi; in certi casi sarà necessario ricorrere 
a striscie di carta e in altri si eseguirà una 
vera e propria cucitura in maniera da por¬ 
tare le labbra dello strappo vicine prima di 
eseguire la cementazione. Se il supporto della 
bobina mobile è deformato, si introdurrà in 
esso un turacciolo di sughero in maniera da 
fargli assumere la forma primitiva, e quindi 
lo si pennellerà col cemento, in maniera da 
irrigidirlo. Il centrino di stoffa sarà in genere 
facilmente asportato e potrà venire riutilizzato 
una volta eseguita la riparazione. 

Si tratterà ora di rimontare il cono ed allo 
scopo occorrerà un centratore. Esso verrà co¬ 
struito mediante un pezzettino di carta, come 
quello di questa rivista, di forma rettangolare, 
che verrà avvolto a mo’ d’anello intorno 
all’espansione polare e vi verrà fissato con un 
po’ di cemento. Si rimetterà quindi il cono 
nella sua giusta posizione curando affinchè du¬ 


rante questa operazione esso non si deformi- 
Non resterà ora che rifare le incollature sia 
sul bordo, che sul ragno, facendo attenzione 
di non fare andare il cemento sulle parti corru¬ 
gate del cono, il che potrebbe alterare la curva 
di risposta dell’altoparlante. 


RICEVITORE TASCABILE 

(Continua da pag. 23) 

variabile e provvede nello stesso tempo a con¬ 
ferire al circuito un elevato Q, che va a tutte 
vantaggio della selettività. 

L’uscita di BF è di circa 55 mf ed è più che 
sufficiente per l’auricolare magnetico usato uni¬ 
tamente a questo ricevitore e che viene posto 
direttamente all’orecchio. L’impedenza L3 co¬ 
stituisce il carico della valvola finale. 

Il consumo di corrente è molto basso in quan¬ 
to i pentodi subminiatura assorbono comples¬ 
sivamente 100 mA di filamento e 0,8 mA di 
placca. Vengono usate due batterie da 1,5 V e 
una batteria da 22,5 V per otofoni. 

L’apparecchio che pesa circa 200 gr., com¬ 
prende pochissimi componenti e misura circa 
cm 6 X 14 X 2. 


Il numero dei magnetofoni che è attualmen¬ 
te in servizio va crescendo di giorno in giorno; 
come tutti gli apparecchi radioelettrici essi 
necessitano di essere controllati periodicamente 
e riparati in caso di guasto. 

Poiché non tutti i radioriparatori ed i di¬ 
lettanti hanno oggigiorno una pratica nel cam¬ 
po, pensiamo possa loro interessare questa suc¬ 
cinta raccolta di nozioni pratiche. 

Ciascun registratore, sia esso a filo, a disco 
o a nastro, comporta una testina con delle gui¬ 
de e dei pressori, uno o più motori per l’avvol¬ 
gimento ed il riavvolgimento del supporto, uno 
o più amplificatori per la registrazione e la 
riproduzione, nonché un dispositivo di pola¬ 
rizzazione e cancellazione ultrasonica su una 
frequenza da 30 a 40 kHz. 

Le varie irregolarità di funzionamento pos¬ 
sono essere dovute a cause meccaniche, a cause 
elettriche, a cause radioelettriche o elettroacu¬ 
stiche. 

Inoltre il supporto magnetico stesso gioca 
talvolta un ruolo essenziale, influendo con la 
sua qualità meccanica ed elettrica. 

In genere, a meno di arresti subitanei del 
sistema di trascinamento o di rottura del filo 
o del nastro, i guasti più comuni sono dovuti 
a cause radioelettriche o elettrocaustiche, a mo¬ 
tivo della relativa fragilità di questi organi e 
della bassa intensità delle correnti e delle ten¬ 
sioni in gioco nei differenti circuiti. 

Il livello d’entrata è infatti dell’ordine 
di 1 mV. 

In caso di guasto quali verifiche sono da farsi 
in primo luogo? 

Come per i radioricevitori, vi sono alcuni 
guasti semplici caratteristici, sempre gl£ stessi, 
che possono essere identificati con facilità, sen¬ 
za dover ricorrere a speciali apparecchi di con¬ 
trollo e di misura. 

Vediamo quali possono essere questi guasti. 


Il motore, o i motori, di avanzamento non fun¬ 
zionano. 

Ci si accerterà anzitutto che la tensione di 
alimentazione giunga regolarmente al motore- 
Questa verifica è facile. 

Se l’arresto avviene in marcia, e ciò special- 
mente con i registratori a nastro, è improbabile 
che si tratti di un difetto di alimentazione, 
bensì si potrà trattare di un nastro accartoc¬ 
ciato o di un’incollatura eseguita male con un 
adesivo troppo spesso, che impedisce il pas¬ 
saggio del nastro sotto il pattino pressore. 

In un registratore a filo questo fatto può es¬ 
sere dovuto ad un nodo che viene bloccato dal¬ 
la testa magnetica, oppure da un cattivo avvol¬ 
gimento eseguito sulla bobina creditrice. 

Mancanza di riproduzione di un supporto re¬ 
gistrato. 

Si controllerà anzitutto se il commutatore 
« registrazione-ascolto » è scattato regolarmente 
nella sua posizione e se la registrazione ese¬ 
guita non è stata erroneamente cancellata, co¬ 
sa quest’ultima che succede assai frequente¬ 
mente. 

Trattandosi di un registratore a nastro, bi¬ 
sogna assicurarsi che la parte opaca del mede¬ 
simo, nera o rossa, e non il supporto di carta 
o di materia plastica, sia in contatto con la. 
testa magnetica. 

Variazioni d’intensità. 

Le variazioni d’intensità che si riscontrano 
durante la riproduzione sono generalmente cau¬ 
sate da una registrazione difettosa. Durante la 
registrazione bisogna tenere costantemente d’oc¬ 
chio l’indicatore del volume di registrazione e 
seguire le variazioni d’intensità dei suoni che: 
agiscono sul micròfono. 

Registrazione debole. 

Uìi’intensità di riproduzione costantemente 
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OFFERTA ECCEZIONALE!! 

MATERIALE "SURPLUS,, IN VENDITA SINO AD ESAURIMENTO 



RELAY IN CERAMICA 12 V cc. 
doppio deviatore, ottimo per 
commutazioni di aerei bifilari, 
coassiali, tween-Uad, alte ten¬ 
sioni, ecc. 

R = 235 .Ut. 1.000. - 


TB X-30 da 3000 a 5000 KHz 
(ÌOO a 60 mi. 27) watt output alta frequenza! 
Facilmente modificabile per i 7 MHz, può 
essere usato anche come VFO o come ec¬ 
citatore di uno, stadio finale di potenza. 
Senza valvole..lit. 4.000.— 



SPEDIZIONI : 

controassegnn o, più 
celerme nte, contro 
rimessa anticipata 
per un minimo di 
Lit. I 000.— 


MANOPOLA A DEMOLTI¬ 
PLICA rapp. 1 : 9 per TX, 
oscillatori, VFO, ecc. Misure 
I2xl4cm. ■ • • • Lit. 1.000.— 



BOBINE IN FREQUENTA 

Tipo A. diametro 35 mm altezza 82 min passo 

tra le spire 4 mm .. t ìt. 350 

Tipo B a 0 listelli lisci alt. utile 35 min dia¬ 
metro 33 mm ..Lii. 200 

Tipo C a gabbia con 6 listelli, dìam. 42,5 min . 
altezza 50 mm passo 2 mm eoa av¬ 
volgimento di filo argentato ..... Lit, 350 

Tipo D a 8 listelli dentellati, diam. 33,5 min al¬ 
tezza 43 mm passo 2 min ...... Lit. 350 

Tipo E a gabbia con 6 listelli, con avvolgimen¬ 
to in filo argentato 1,2 mm ottima per 
TX completa di supporto speciale di so¬ 
stegno. Diametro 59 mm altezza 80 min Lif. 700 


Via Camperio 14 - MILANO - Tel. 89.65.32 
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ba ssa è dovuta spesso ad una registrazione 
troppo debole. 

Se da una parte conviene diminuire per 
quanto è possibile l’intensità di registrazione 
per evitare una saturazione magnetica, causa 
di distorsioni, d’altra parte è impossibile otte* 
nere buoni risultati con livello di registrazione 
troppo basso, in quanto la registrazione non 
solo sarebbe troppo bassa ma anche piatta e 
senza alcun rilievo sonoro. 

Il livello di registrazione è generalmente 
controllato mediante una lampada al neon od 
un occhio magico; bisogna nella fase di re¬ 
gistrazione agire sul potenziometro del volu¬ 
me in maniera da avere sempre la giusta indi¬ 
cazione. 

Se il livello d’uscita è troppo basso, l’incon¬ 
veniente può anche essere dovuto semplicemen¬ 
te all’esaurimento di una valvola e, in partico¬ 
lare, della prima amplificatrice di tensione. 

Suoni aspri e vibrati.. 

Essi sono dovuti generalmente ad una re¬ 
gistrazione a un livello troppo elevato, che 
provoca saturazione magnetica del supporto; 
il rimedio consiste nel diminuire la modula¬ 
zione e di controllarsi con l’indicatore ottico. 

j Rumore di fondo e parassiti. 

Un rumore di fondo, continuo o variabile, 
può essere prodotto, nel caso di registrazione 
da microfono, da un’acustica difettosa del lo¬ 
cale ove viene eseguita la registrazione, da una 
sovramodulazione dovuta a regolazione inesat¬ 
ta del potenziometro di entrata o, ancora, da 
una cancellazione insufficiente del supporto ma¬ 
gnetico, già registrato e che viene utilizzato 
nuovamente. Questo inconveniente si verifica 
specie se la registrazione precedente era sovra- 
modulata, per un nastro troppo « duro » o per 
una insufficiente tensione di cancellazione. 

Un supporto magnetico può essere comple¬ 
tamente e facilmente smagnetizzato sottomet¬ 
tendolo al campo intenso di un magnete per¬ 
manente o di un elettromagnete percorso* da 
una tensione alternativa a frequenza industriale. 


Nel caso di una registrazione da microfono 
tutti i rumori di fondo della sala di registra¬ 
zione devono essere evitati ; si eviterà anche 
la presenza di parassiti d’ordine elettrico, in 
particolare quelli prodotti da apparecchi elet¬ 
trici, come proiettori, aspiratori, rasoi elettri¬ 
ci, ecc., nonché cattivi contatti della linea o 
della presa di corrente. 

Un ronzio più o meno intenso che accom¬ 
pagna una registrazione microfonica, special- 
mente nei registratori a filo, è dovuto al fatto 
che l’amplificatore è del tipo ad alimentazione 
universale e che la spina d’alimentazione non 
è inserita nella presa di corrente nel giusto 
senso. 

Nel caso di registrazioni da disco si verifichi 
che il fruscio della puntina non sia troppo in¬ 
tenso e nel caso di registrazioni da radio che 
non vi siano troppi disturbi atmosferici o in¬ 
dustriali. 

Se nell’ascolto si dovessero riscontrare dei 
disturbi che non si erano notati durante la 
fase di registrazione, ciò andrà imputato alla 
qualità del supporto impiegato. 

Parlato deformato. Troppo grave o troppo acuto. 

Fin da principio le velocità di defilamento 
dei magnetofoni sono state standardizzate, ciò 
che rende possibile la riproduzione su una mac¬ 
china qualsiasi, di un supporto magnetico già 
registrato su un’altra macchina della stessa ca¬ 
tegoria. 

In pratica invece, specialmente se si tratta, di 
magnetofoni americani adattati ad una nuova 
frequenza di rete, le velocità di passaggio del 
filo possono variare da un tipo all’altro. 

Se la velocità è troppo grande il suono di¬ 
venta troppo acuto e le parole troppo precipi¬ 
te voli. 

Per i registratori a nastro non occorre sol¬ 
tanto considerare la velocità di defilamento, ma 
anche la disposizione e il tipo delle piste ma¬ 
gnetiche. É evidentemente impossibile riprodur¬ 
re con delle teste magnetiche ad uria pista dei 
nastri registrati a due piste, e viceversa. 
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TUTTI GLI APPARECCHI, GLI ACCESSORI ED 

IT K v r 

1 MATERIALI PER LA .REGISTRAZIONE SU FILO, 

U 11 V J_j 

MILANO 

NASTRO E- DISCO. CAMBIADISCHI, TESTINE 
PER REGISTRAZIONE, CARTUCCE PER PICK-UP. 
CUFFIE, MICROFONI, ALTOPARLANTE 

Corso Porta Vittoria 18 

APPARECCHI DI INTERCOMUNICAZIONE 

Telefono 79.43.38 

CONCESSIONARI ESCLUSIVI PER L’ITALIA DELLE 
PRINCIPALI CASE AMERICANE DEL RAMO 


Radio Dott. BIZZARI 

VI 4 PECCHIO, 4 - MILANO 

nummi ni wm ed mimi minio 

PROVAUALUOLE TESTER » 4000 0HM/V01T 

per tulle le valvole oggi esistenti - tabelle per la prova d 
oltre 500 tipi di tubi 

STRUMENTO COMPLETO . . . Lire 30.000 
SCATOLA DI MONTAGGIO . . . Lire 26.500 

TESTER tascabile a 1000 OHM/VOLT 
nuovo modello 101 .... Lire 10.500 

SCATOLA DI MONTAGGIO . . . Lire 9.000 

Si pregano i Sigg, clienti che ncn fossero in possesso dei noslri prospetti illustrati di farce¬ 
ne richiesta. Vi potranno trovare sempre qualcosa di interessante specialmente per quanto riguarda 
strumenti sciolti in genere e parti staccate per montaggio di tester e di provavalvole. 

Coloro che già ce ne fecero richiesta e che per disguidi o altro motivo non li avessero rice¬ 
vuti sono caldamente pregati di volercela ripetere. 

Sarà gradita l’affrancatura. A coloro che citeranno questa rivista sarà inviato lo schema del 
nostro provavalvole purché ne facciano richiesta, allegando L. 150. 

5i prega- di non richiederci sconti o pagamenti dilazionati. Preghiamo di voler accompagnare 
ogni ordine con almeno V 4 dell importo. Saldo con assegno a ricevimento della merce. I prezzi so¬ 
pra esposti sono franchi di porto ed imballo. 

LABORATORIO RIPARAZIONE STRUMENTI DI TUTTE LE MARCHE 




Ricevitore CR/6 

2 gamme - 5 valvole Rimlock - Trasformatore Unì 
versale da HO a 220 V - 2 watt indistorti - Mobile 
in plastica nei colori avorio, amaranto, grigio 
Dimensioni 25 x 10 x 15 


RADIORICEVITORI 


ZOCCOLI RIMLOCK 
OC TAL, MINIATURA 


C R E IVI 

PIAZZA DIAZ, 8 
MILANO 

Telefono 89.73.74 - 87.08.90 


PARTI STACCATE - MA¬ 
TERIALE PER RADIANTI 
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Un strumento indispensabile : 

IL MODULOMETRO 


Electro-Radio — 


La determinazione della percentuale di mo¬ 
dulazione, specie in corrispondenza dei valori 
prossimi al 100 %, è difficilmente eseguibile 
ad orecchio. Il modulometro che si descrive 
permette di leggere direttamente su un qua¬ 
drante la percentuale di modulazione, indipen¬ 
dentemente dalle qualità di apprezzamento del- 
Foperatore. 

Lo schema è illustrato in figura. 

L’entrata dell’apparecchio è collegata ad una 
linea che fa capo ad un link accoppiato all’in¬ 
duttanza dello stadio finale del trasmettitore. 
Il condensatore di 1000 pF evita il passaggio 
della corrente continua in questo circuito. Un 
condensatore variabile da 100 pF compensa la 
capacità propria della linea di accoppiamento. 
Il rivelatore al germanio 1N34 è montato in 
serie con un gruppo RC (15 k-ohm e 12 pF) 
destinato ad assicurare una rivelazione lineare 
a tutte le frequenze. 


Agosto 1951 


Questo rivelatore è seguito da un filtro di 
AF (impedenza National R-100 e condensa¬ 
tore da 1000 pF) e una resistenza di carico 
ca 11.000 ohm. Quest’ultimo valore è stato 
tcelto in quanto esso permette di far corri¬ 
spondere le letture in AF e quelle in BF. 

In serie con questa resistenza di carico è 
collegato il inilliamperometro ; esso ha una 
sensibilità in fondo scala di 1 mA e permette 
di leggere il valore della corrente AF rettifi¬ 
cata. Il doppio inversore II permette di so¬ 
stituire la resistenza di carico con il primario 1 
dì un trasformatore di BF di rapporto 1:1. Il 
fecondarlo di questo trasformatore fa capo a 
ire morsetti. Si può collegare una cuffia fra 1 
e 2, il che consente di ascoltare la modulazione 
del proprio trasmettitore, come si può piazzare 
ttn cavallotto fra 2 e 3, applicando in questo 
modo la modulazione all’inversore 12 e ad un 
secondo rivelatore 1N34, derivato da un con- 
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Circuito elettrico del modulometro che si descrìve. Esso permette dì determinare esattamente la 
la percentuale di modulazione e di constatare se la modulazione è simmetrica. 


densatore da 500 pF e collegato al milliampero- 
metro attraverso la seconda sezione dell’inver¬ 
sore II. 

» La manovra dell’inversore 12 cambia il sen¬ 
so di collegamento del secondario del trasfor¬ 
matore di BF ed è possibile così, grazie al rive¬ 
latore 1N34, raddrizzare una delle due alternan¬ 
ze della modulazione di BF e confrontarle sul 
quadrante dello strumento. 

L’Autore ha realizzato questo strumento in 
una cassetta di circa cm. 15 X 11 a forma di 
leggio, alto 10 cm nella parte posteriore e 5 
cm nella parte anteriore. Tutti ì componenti, 
tranne il trasformatore di BF, sono fìssati sul 
pannello. L’Autore ha adoperato un vecchio 
trasformatore di BF con rapporto di 1:5, di 
cui ha svolto una parte del secondario per 
ottenere il desiderato rapporto di 1:1. Allo 
scopo egli interrompeva di tanto in tanto lo 
svolgimento, collegando la tensione della rete 
al primario e misurando la tensione seconda¬ 
ria, finche questa divenne eguale a quella pri¬ 
maria; in questo modo il rapporto del trasfor¬ 
matore risultava essere di 1:1. 

Il quadrante del milliamperometro è gra¬ 
duato da 0 a 120, in modo da poter control¬ 
lare anche la sovramodulazione; le gradua¬ 
zioni 100 e 70 saranno più marcate. 

Come si è detto, il circuito d’entrata è col¬ 
legato allo stadio finale del trasmettitore me¬ 
diante una linea intrecciata terminante con una 
o due spire accoppiate all’induttanza del PA. 

Si regolerà il condensatore variabile per 
avere la massima deviazione dell’indice dello 
strumento e si varierà l’accoppiamento col tra¬ 
smettitore, in maniera di portare l’indice dello 
strumento sulla graduazione 100, Senza nulla 
toccare si commuterà II sulla posizione BF e 
si modulerà il trasmettitore con la voce o 
mediante un pick-up. Si noterà l’indice dello 
strumento muoversi al ritmo della modula¬ 
zione e la percentuale della modulazione verrà 
indicata in rapporto alla gradazione 100 con¬ 
siderata come 100 %. Si noterà la differenza di 
modulazione con segnale sinusoidale e quella 
con parola; quest’ultima è caratterizzata da ar¬ 
moniche e da punte, specie in corrispondenza 
di determinate sillabe. Si considera che la mo¬ 
dulazione con parola è giusta quando la sua 

tensione media è \J2 volte meno elevata della 
tensione AF che essa modula. 

E’ questo il motivo per il quale la graduazio¬ 
ne 70 verrà eseguita sul quadrante dello stru¬ 
mento più marcata. Questo valore corrisponde 

infatti a 1/V2 ; effettivamente 1/V2 = 1/1.4142 
— 0,707. 

Si porterà quindi 12 nella seconda posizione 
e si controllerà se la deviazione è della stessa 
entità di quella che si aveva nella prima posi¬ 
zione. Ci si sarà assicurati in questo modo che 
l’alternanza positiva e l’alternanza negativa sono 
eguali e che la modulazione è simmetrica e sen- 
;za distorsioni. 



La STOCK RADIO avverte la Speli. Cliente'a che 
alla gamma di apparecchi già esistenti, e precisa- 
mente.* 518 - 523.2 - 523.4 - 524.4 F si è ore ag¬ 
giunto il nuovo tipo. 

MOD. 513.2 

portatile di piccole dimensioni (cm. 11 x 14 x 25), 
mobile in radice con frontate in plastica. Circuito 
supereterodina e cinque valvole Rimlock a due gam¬ 
me d' onda ( medie e corte ). 

Anche questo tipo viene fornito sotto forma di sca¬ 
tola di montaggio. A richiesta s’ invia il listino delle 
parti staccate, delle scatole di montaggio e degli 
apparecchi. 



STOCK RÀDIO - MILANO 

VIA PANFILO GASTALDI, 18 
TELEFONO 27.98.31 
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Eliminate le 
Oscillazioni 

di M. F. 

La Radio Revue —■ Settembre 1951 


_I t&Kax fèadia _ 

MILANO 

VIALE PIAVE, 14 - TELEF. 79.35.05 


STRUMENTI DI 
MISURA 


Negli stadi amplificatori di MF utilizzanti 
dei circuiti accordati con elevati valori di im¬ 
pedenza, un limite airamplificazione ottenibile 
è rappresentato dalla capacità anodo-griglia della 
valvola amplificatrice pentodo. Un mezzo per 
eliminare questa influenza nefasta è illustrato 
nello schema della figura. Il condensatore di 
disaccoppiamento dello schermo, in luogo di 
essere collegato alla massa, è collegato al pun¬ 
to caldo del condensatore di disaccoppiamento 
del circuito anodico. Ciò è illustrato nella fi¬ 
gura di sinistra, mentre che in quella di destra 
è mostrato come, ad opera della capacità anodo- 
massa della valvola (Ca), si formi unitamente 
a C2 un divisore di tensione il cui punto cen¬ 
trale si trova a massa. Le tensioni vengono ad 
essere applicate allo schermo attraverso Cl. Le 


SCATOLE MONTAGGIO 


ACCESSORI 
E PARTI STACCATE 
PER RADIO 


Costruttori, Riparatori, Rivenditrri, 

richiedeteci il Catalogo Generale 1951 




In a è mostrato un circuito atto ad eliminare 
l'influenza della capacità anodo-griglia della 
valvola. Il circuito in b è esplicativo. 


tensioni di placca e di schermo sono opposte 
di fase. Scegliendo giudiziosamente il valore 
di C2 si può riportare la tensione desiderata 
sullo schermo. Si prenderà C2 uguale Ka 
Ca/Ks, dove Ka e Ks sono i coefficienti' di am¬ 
plificazione, rispettivamente dell’anodo e dello 
schermo. L’influenza della capacità anodo-griglia 
viene eliminata per la compensazione intro¬ 
dotta dallo schermo. In questa maniera si evita 
qualunque tendenza all’innesco. 

Questo circuito è impiegato su un ricevitore 
costruito dalla Nord-Mende, 



Mod. 52 

Completo di microfono, 2 cavetti 
di collegamento, 1 bobina 
Prezzo L. 75.000 -j- I. G. E. 

F. A. R. I. 

FABBRICA APPARECCHI RADIO INCISORI 
Via Mercadanle 7 - MILANO - Telef. 27.98.90 
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RADIO HUMOR 



1 piccoli annunci sono completamente gra¬ 
tuiti, non devono superare le cinque righe e 
devono portare Vindirizzo dell’inserzionista . 

Ogni richiesta d’inserzione dovrà essere ac¬ 
compagnata dalle generalità complete del ri¬ 
chiedente. 

VENDESI nuovo stroboscopio Watch Master 
della American Time Products Ine. di New 
York. Rivolgersi R. Toltolo, Torretta 36, Na¬ 
poli. 

CAMBIO 6 valvole RV2P800 con condensatori 
variabili o materiale vario. Colombo Cornelio, 
Goito 1, Legnano. 

CERCO radioamatore disposto montare buon 
VFO fornendo parte materiale. Colombo Cor¬ 
nelio, Goito 1, Legnano. 

PROIETTORE Ossier 16 mni funzionante, con 
testa sonora, senza cellula, vendesi occasionis- 
sima L. 15.000. Luciano Albiero, P.le Sempio- 
ne 4, Milano. 


Concess. per la distribuzione: Italia: Colibrì Periodici - Via Chiossetto, 14 - Milano 
Svizzera : Melisa - Messag. Librarie S.A. - Via Vegezzi, 4 - Lugano 













